


4( ملف — وجهه 00.2“ یولد بالحث الکهرومفناطيسي ق.د.ك حسب 
المعاد لت — 20 emf=-‏ فان عدد لمات ......... لوت 
200 ب) 100 
ج) 50 2( ری غير كافي: 





2( ملمان داثریان محورهما مشترک ویمر بهما تیار 
عهربي في نفس الاتجاه فإذا آبعد الملطان عن ۱ 










٠‏ بمشهما البعض فجاة (زيادة المسافت 4) فان شدة 
em Secondarye Aen‏ 
ب) تقل لحظیاً 
ج) تظل ve‏ 
د) یصعب تحدید إجابي 





3( في الشكل الموضح: 
يقترب مغناطيس بقطبه الشمالي من أحد ملف 
وجهي ملف تولبي بسرعن AID‏ ۷ فكانت ظ 
الشحذين الكهرييت المستحثن تقدرب (0) 
فإذا أعيدت التجريت مرة أخرى مع زيادة 
سرع المغناطيس للضعف فان كميي 


الم 
3 


الشحتن الکهریین المستحدى 00000 
أ) تزید للضعف ب) تزید إلى أريعة أمثال | 


کم ۶103 


Scanned with ۲ 


35 
4( الشکل یوت قضیب معدي 9۳ pf‏ 


5 القوة الدافهت نسي an‏ 7 تلا 


CL sil ff Spine AE , نتيج‎ 


ad 
۱ 


V 


5 خلال المجال المغناطيسي: asin ae‏ 
الم حب ۱ ۱ 

ج) كثافت فيض المجال المغناطيسي 

د) سرعن القضيب التی يتحرك 4 _ ۱ 


) حاقة دائرية من ساعك موشوع اخل مجال 
مغناطيسي منتظم عمودي على مستواها 
كثافت فيضه 1.27 والرسم البياني الموضح 
يمثل تغير مساحت الحلقت مع مرور الزمن 
فتكون قيمت القوة الدافعت الکهربیم 
المستحثن المتولدة في الحلقَم. ts)‏ 
0 1210337 2 ب) 2.4107۷ 
(E |‏ 3.6107۷ 2( الا شم 


6( الشکل ‏ يوضح ٠‏ مفناطیس ٠‏ قوي ‏ یقترب 
بسرعن خابتن من أحد وجهي ملف لولبي 
یتصل طرفاه بجلفانومتر حساس فأي من | ہہ ۸۸۸۸ 
الأشكال التالي یمثل موشر الجلمانومتر عن [ 1 ۳/۹ 8 ١‏ 
وضع الصفر مع الزمن. 0 
° 


١ ۸/۸٩ 
7% 


tf 1 
1 ١ ۳ 1 


9 


| 


ص ص ص يس ی ب vith Car‏ طلس حم يسو يسو يس QC‏ 
Te ed WITN CaMocannel‏ 





د الشكل وی ۳ معلا ین دادرین 

ب ا حن 7 2 موضوص, 

بی مجال مغناطيسى منتظم en‏ وړ ۱۱۷۷۷۸۷۷ ری 
: ومندما ضفطت که باشکل هی زر ۱ 

زدره 7 نی تولد فيه iD‏ ممتيو O‏ ۱ 
gy‏ "10 59.3 فلت تحكون ساحن متم KS‏ 20111 





ان بعد ضغطعا ....... ۹ 

) 63× تقریبا ۵0۳546 قري 
ج) 31 × 010°“ تقریبا د“ 45× 10م تقریبا 
8 دقق النظر فى الاشصال 


المرسومت شم اختسر الاختیار ٩‏ . ۱ 
المناسب من الاختیارات DAN‏ 
۱ 1 





9( فی الشکل المقابل حتی یتولد تيار مستحث مع 


I 
۷ ۷ ۷ .... نحرکها‎ Adlon اتجاه عهحس عقارب الساعٌ فى‎ 
بعیداً عن السلک ب) قريباً من السلک‎ (| 


>( موازیاً للسلک د) لیس مما سبق 


بعر 5.105 


Scanned with CamScanner 


۳2 Secondary. Aiwm 


10) فى الشحكل العقابل و 3 سه 
عمودیا على مجال شدقه 0:2 ته Missense‏ ظ 
مي ند ريز en er‏ جات cm Rk EE‏ 10 


TE) ed eae‏ سي 
ee‏ 


1 ثانيق تکون المسافتّ nk aS NAN‏ 
تحركها الموصل من وضع البداليا سس 





Se eee, 


)2 سم چا ۳۹ 28 الخ 8 

11( الشكل alate‏ لاقل تغير القوة 
dine ace‏ سا hugh‏ 
فى ملف مع الزمن Ae‏ لاختراق 
فيض مغناطيسى مه له . فانها تتغير مع 
الزمن كما فى الشکل ..- 


وب 24 ا 4 
sec‏ { 





=> mm be 5 


{sec 








12( فى الشکل المجاور يتولد التیار التأثیری 
اسب 
الموضح إذا كانت ab‏ ا 
) شهدي ا 
ب) مادة غير مغناطیسیی a b‏ لجن 
ج) مغناطیساً قطبه الشمالی هو الطرف د 


د) مغناطیساً قطبه الشمالی هو الطرف b‏ 


<= 


+a 105 که‎ 


Scanned with ۲ 






"10 الد وران 





AB(14‏ موصل طوله 0,2 A‏ ینزلق صما بالشكل 
على موصلين منوازیین شي دائرة ملق بسر 
8 راث عمودیا على مجال مغناطيسي منتخلر 50 
شدنه 2.5 تسلا تكون القوة المفناطيسيتن 
المؤثرة على الموصل AB‏ ........ 
1( 2 نيوتن ب) 1.5 نيوتن 
چ) 3 نیوتن د) 1.4 نیوتن 
15( ینفیر القیض المفناطیسی (bm)‏ المار 
خلال ملف عدد لماته 1000 لضي مع 0 
الزمن (؛) حسب الشكل المجاور. تكون ' 
المَوة الدافعيّ الکهریین التأذیرین 3 
المتوندة فى الملف خلال الموصل (ZY)‏ 
تساوی ..... 
1( 50 ب) 80 


>( 100 د)0 
لتب ا sn hint‏ ا ھا ت ت عق ren‏ ھت ی ق ت ا ت سن (ices‏ 


16( یمن تحدید إتجاه التيار الناتج عن ad pond‏ فاراداى بواسطي ......... 


|( قاعدة لنز ب) قاعدة اليد اليمنى لملمنیع ج ) الأثنين مها 
جه ١5.107‏ 
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علیها کشاهت فيضت ۲ 0.5 هندما 
الحكهربيت التي ستمر بها تساوي 10*6 هان 
(i‏ 00.5 ب( 0.005 »( 00.05 


18( فى الشحكل المقابل إذا تحردى المغناطیس 
نحو الملف يكون جهد النقطي a‏ وووووووةة 
جهد النقطي ذا . ظ 

أ) آهبر من 
ب) اقل من 
ج) مساوي 








9 ) فى الشكل المقابل إذا مر تيار فى الملف 





3 عر‎ eX KR XK 
x KX _X x الخارجى فجأة . فان اتجاه التيار المتولد فى‎ 
x{ x X |X ........ الملف الد اخلی يككون‎ 
x ۱ X X ۱ 
ee أ) مع عقارب الساعي‎ 
ب) هکس عقارب الساعم‎ 
ظ‎ RU چ( شير مدد‎ 
الشحكل اتتفایرمومسل مرييع الشجيل جرک عة الحرجكة‎ (20 
Eee ive یتحرک عمودي على مجال منتظم إلى‎ 
5 2 خارج الصمح . فان الشکل الذي يعبر‎ 
‘ee تعبیراً صحيحاً عن توزیع الشحنات حر كن الحره‎ 
Ee: ty الكهربيي على جانبي هداالموصل‎ 
* نتيجي نلک الحركي هو ....... و‎ 
d (us b (i 
CE. a (am 
| 7108 کم‎ 


۳۳۳ in ۳ 1 


Scanned with ۲ 


)شي الشحكل موصلان أهقيان يحملان 


رأسيين) إذا تأفر السلك وم 8 1 
پالشکل المقابل یتاخر cd‏ بقود yet‏ 5 ۰ 


) في اتجاه ۲ ب) في عکس إتجاء ۽ 
ج( منعد مي د) غير محدد 








GO — a ۱ ۳ (29‏ طول كل منها (20سم) يتحركاد 
(la 6۰ ۵/۶ 2 ( Hy‏ فى مستوى Bhat‏ من dc‏ 
هزین مغمورة في مجال مغناطيسي منتظر مقداره 0.5 تسلا . فإن متوسط القوة 
ازد Vaal‏ الحكهربيي المستحثن المتولدة في الد اثرة وحدد |تجهاها ومقدار 
التبار الکهربي المتولد واتجاهه علی الزمن تساوي eee‏ 
(i‏ (لا0.8 ,0.128) 2 ب)(لا0.168,0.8) =( (0.8A,0.16V)‏ 


23( إتجاه التيار المستحث في الملف 


تسس 
k, * Aira B‏ 
ABCC‏ << 
1( لحظي غلق المعناح (K)‏ مع انجاه 
عقارب الساعم d C‏ 






صح خطأ 

) ۱ e) 

2( إنقاص المقاومت (Ry)‏ والمفتاح مغلق فى اتجاه عکس عقارب الساعم 

دسج خطأ 

ر ):( ide ee‏ 
خر سک بين إتجاه عمودی على خطوط الفیضص 

المفتاطیسی ‏ وفجأة تو قيلت حركته . فان التيار .سس 

أ) تقل شدته ب) يصل إلى نھایت عظمی 


ج) ينعدم د) لا توجد إجاب/ 


بع 7.109 
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۲ 12۵1 صالم‎ Secondary: Alwm 


5) اند اشرة الموضحت بالشکل تتصرض لمجال 
مفتاطيسي یتجه ند اخل الصضحث وترداد 
كثافيّ فيضت بمعدل ۲/5 0. فان قراءة 
الأميتر تساوی ......- آمبیر = 
(i‏ 0.15 ب) 0.35 
ه) 0.80 


ومقاومتها 0.05 أوم داخل مجال 


+ 2 
26( حلقت معدنیت مساحت وجهها cM"‏ 10 





: يْ | (oid‏ سد ........كولوم 
فجأة من المجال فإن الشحنة الكهرييي اللي 0 .كو ۱ 
10°C‏ = چم )"10 د) 10°C‏ 0 
7) یتحرک المغناطیس مقترباً من الحلقت شم يمر بأكمله § 
من خلالها مبتعداً عنها اخت ر أنسب إجابة مما يلي ؛ NY‏ 
p>‏ =‘ 
(i‏ يمر التیار في المقاومت 8 من 3 إلى 0 - ۱ 


ب) أثناء الاقتراب وكذ لک أثناء الابنصاد يمسر ر 
التيار في المقاومت 8 من a‏ إلى ١‏ . 

>( أذناء الاقتراب يمر التيار في المقاومن R‏ من ا 
إلى a‏ وأثناء الابتعاد یمرفیها من 3 إلى 0 


28( في الشكل المجاور ساق معدنيتّ طولها | مترتدور _ . 
حول المركز (C)‏ بمعدل 50 دورة كل انیم في 
فيض منتظم كثافته 0.027 عموديأ علي مستوي | . 
دوران الساق تکون القوة الدافعن الكيربيت ۱ 
المستحثت المتولدة في الساق ....... 3 

| فولت‎ 7 L* ب)‎ Cu gd (i 











ج) :10 فولت د) 71 فولت 


كم 27.110 
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ver ct cn ts س ی‎ sia بای‎ Ele 3 5 


الشدكل المجاور 
و) في ال 
ن معدذيص AB te‏ مثيتي مزل م ری.-. , 









dC Sean:‏ فیمر فبها أسكبر تیار مستجی میس 
ولي معد 0 oN‏ 555 
Die Cle ag‏ بذ ا 





)في الشکل المجاور قضیبان 
معدنیان افعیان ینصلان بمقاومن م 


أوم وساقان معدنیان ۸8 , cd‏ وجمیعهر 
داخل فيض مغناطيسي عمودي على 
ritual‏ لاعلی ولكل منهما مقاومن 
كما بالشکل اذا تحرک الساق AB‏ 
نحو اليمين فان الساق CO‏ ....... 


أ) یتحرک نحو AB‏ ب) يتحرڪ بعیدا عن AB‏ >( لايتحرك 
٠‏ ويكون جهد النقطن ۷ ...... جهد النقطت × 
أ) اعلی من ب) آدنی من >( يساوي 


۰۰۰۰۰ کے 
31( عند حساب emf‏ المتولدة بالحث في سلک مستقیم حسب المعادلم: 81 + - 


7 فان العدد ( 3 ) يدل علي قیمت ۰........ حيث ۷ هي السرعم . 
emf ( ۳‏ بالمولت ب) شده التیار با لأمبیر 
*)نمتاج لبذل 

السلك ab‏ نفس المسافن داخل ۾ 

المجال المتنظم وذلک عندما 
wi?‏ سرعنن السلک تدریجیا 


*اخل المچال فى الشكل ........... 
|( الأول ب) الثاني ج( الشكلين معأ 





الشسکل الأول 


کم 9111 


Scanned with ۲ ١ 


۱ 


اجه om‏ 12 سسه 
3) اند اشرة السكهربيت الموضهت بالشکل 
تتمرش عيض مغناطیسی زد اد 
عمودیا نلداخل بممدل 7/5 150 0“ 
قيارها يساوي .ممه 
{Î‏ 0,1۷۸ ب) 0.22۸ 
(a 0,40۸ (>‏ 0.62۸ 





سک amp agian‏ تیار شاپت ت الشدة یتحرک 
مقترباً من الملف المستطيل لذ لك فان التيار 
المسرتحث igh‏ الماک خد 
(i‏ منعدم GY‏ تيار السلک ثابت . 
ب) مع عقارب ola‏ 
ج) ضد عقارب الساهي . 
د ) مع عقارب الساعسّ فى الجانب اایسر وشدها فى الجانب الأيمن للمستطیل . 
5)ملفٌ دائرى مساحت وجهه 100 سم" ومقاومته 40 موضوع عموديا على فيض 
مغناطيسى كثافته ۲ 0.1 . فنتج بالحث فيضا قدره *10 وبر عند إبطال 
المجال خلال 5 0.05 فان عدد لفات الملف ....... لضن ۱ 
(i‏ 100 ب) 1000 ج) 200 د ) 2000 





36( الشحكل المجاور یبین التفیرات الحادتن 
nual‏ المغناطیسی خلال ملف مقاوسه 
0 محكون من ral‏ واحدة خلال شدرة 
Anis)‏ مقدارها 14 ثانين تكون القدرة 
المستهلكت فى الملف فى الضترة من 8 





إلى 12 Aust‏ تكون القدرة المستهلک:ت ies ET ee‏ 
فى الملف فى الغترة من 8 الى 12 ثانيت ۱ | 
ممست SAD‏ ۱ | 
Hy 100)‏ ج) 125 ۱0 ۱ 
أ 
3.11225 ۱ 
4 


Scanned with CamScanner 


37( الشحكل المجاور يود 
V‏ يخترقها فيض مغناطيسى تتغير قیمته 


الزمن [ads‏ ب 
مع من 19 للعلافقن | “acti bated‏ المجا 
a wes ۱‏ { 4 لحلصص asses‏ وبر ۳ E‏ تع التصوي للفيض ی 


908۳. ی‎ OR ۱7 


0 ب) 0.015 ج0003 





0. EG 









a 
e 


38( مللى امیتر نقاوست ما مضه ۵ و 2( 80 وصلت معه FF‏ 2 20 على التوازی هر 
وصلت المجموعم على التوالی بملف دائرى مقاومته 840 ونصف قطره cm‏ 0.7 
وعندما زادت كتاف القیض المقطوعن بالملف بمقدار 7 0.05 شمر بملف 
المللی آمیتر شحنيّ مقدارها © 10× 7.7» يكون طول السلک المصنوع مته 





الما تَفَريباء......... سو ۱ i‏ ۷ 
ano eee Clea‏ د) لیس مما سبق 







متوازیان وعمودیان على موصلین . 
افقیین فى داثرة مقاومتها 40 یکون N‏ 02 
مقدار واتجاه السرص التی یتحرک بها 
السلك ZL‏ على الترتيب. ظ 
0 یھ مع اتجاه Clings‏ 0 سه سسب oN‏ دیس سس سوسوم 
ب) 10 متر اث عكس اتجاه حركة XY‏ 
ج) 0 متر ان عكس اتجاه حركن XY‏ 
د ) 10 متر /ث فى اتجاه حركن XY‏ 


@. alta, see@ndaryAlwm 
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1m له‎ 


40( تعبر القوة الدافعت الکهربی/ 






‘ume 7‏ 7 الفوة was SU‏ لتحریکه 





لسر (ALS‏ 4۸4س ess‏ 
َه 1 عنها +s‏ السرعي يفرض اهمال 
الجاذبین الأرضيي . 
أ) اکیر من ٠‏ ب) آصفر من 
ج) تساوي د) لیس مما سبق 

2) فى الشکل المقابل: 


بإهمال الجاذبيت الأرضيت فان القوة اللازمم : : : 
لتحريك السلك AB‏ إلى سمل والممتاح مغلق 
......... القوة اللازمن لذلك والممتاح ممنوح . 
أ) أكبر من 

ب) أقل من 

>( تساوي 








أ) عدد لمات الملف كبير ب) عدد لمات الملف child‏ 
ج) الملف یقطع عدد patie‏ من خطوط الميض المغناطیسی 
G‏ عاد لضا مناسب 





4 کرک a u Mak‏ ی nha‏ انیا AGM‏ | 
المغناطیسی وفجاة توقئت حركنه . فان الثیار 3 


»© ووه هی 


[) تزداد شدته ب) تفل شدته 
ج) یصل إلى نهاین عظمى د) یعدم 
کم 723.114 





Scanned with CamScanner _ 


مغناطيسى مننظم عمودی على الورقت 
ومحصور فى المثلث المبين فى الشكل 
المجاور - فان أفضل خط بيانى يمثل الننوة 
الدافعت التأثيريت المتولدة فى السلک مع 
المسافي (ol‏ يقطعها منذ لحظن دخوله 
المجال وحنی لحظني خروجه منه هو 








46( الشحکل يبين علاقي كثافي الشيضش B (ı11)‏ 
المغناطيسي مع الزمن خلال ملف عدد لالت ا یت 95 
لمانه 154 تمي وقطر (ms) 3.75 alll alate‏ 1 + 






cm‏ فان أكبر قوة دافم مستحثي 1 نديد سه 
متوسطن ستتولد في هذا الملف ٩‏ 

أ) 10 x‏ 10.27 فولت ب) “10 × ۱.27 فولت 

x 10" (+‏ 1.072 فولت د( 0 × 1.027 فولت 








(ab)‏ 20 في فيض مغناطيسي 
كثافته (BT)‏ عمودي علي الورقه للداخل 
تكون قيمت المقاومه (۳) في الداثرة عند پر یر x xIx x‏ »أ x‏ 


Ady BL 
een ae ee <6 ©: 5 55 6 <5 5 ۳ اك‎ 
mg At زان‎ 


أ) أكبر من ب) أصغر من ج) نساوي 


mg 
Ai KB BiB KX AK XK 


کم 9.115 
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نت باعل Sa‏ ( 


48( في الداثرة الكهرييت الموضحن غاق 
المضتاح 5 تكون آقصی قيمت لفرق 
الچهد ۷ تساوي -..-.....- 





3.78V (e ب)1۷‎ 





0.6V 0‏ 
49( في الداثرة الكهربيت الموضحت أغلق 
المنتاح K‏ ووصل تيار الدائرة الکهربین ود 
إلى Atle‏ الثبات» فان معدل تلاشي النیار في 
الملف لحظق فتح المطتاح Ko‏ يساوي 


2H 





0.54/5 (us 04/5 (i 
ج) 2۸/9 د) لیس مما سبق‎ 
1 2 من خلال الشكل المقابل:‎ )0 


إضاءة المصباح عند نزع القلب الحديدى فجاه .... 
) تقل١‏ ب)تزداد 





x x 
X KR X_X x الخارجی فجاة . فان اتجاه التیار المتولد‎ 
3 فى الملف الداخلی یگکون ....... ر‎ 
x x 
RK KX مع عقارب الساع ب) مكس عقارب الساعت‎ (| 
ج) غير محدد‎ 
که 116 و۲‎ 


Sed ae < shat ie : 

2 ر‎ # ۷ ۴ ۳ 
E : 
002 2 1 
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إنحرااف الجلمانومتر شى الد ائرة (x)‏ ايڪون 

هی نس اجه فى الحالتين من ,.... . 1۳ ا 
|) لحظن غلق الممتاح وعند زيادة الم , .. 

ب) لحظة غلق المطتاح iy‏ ي وم له مام 








hy‏ المقاومن م 

بي ) لحظم هنیع الد اشرق وعند تقلیل لمقاوی- 0 

ا کون AS‏ نمس الإتجاه فى ای من الحالات splat‏ 
53( عند زيادة شدة الثيار فى Cabell‏ یه ۰ 

الابتدائی يتولد فى stall‏ 
0 فى الملف الثانوی تیار 

أ) طردى ب عسعکسی >( دوامي د) موحد الاتجاه 
54( حاصل صرب وحدة المقاومن (الأوم) فى وحدة الزمن (الثانین) تكافىء 

وحدة قياس .... 

1( الحث الذاتى ب) الحث المتبادل ج) کلاهما معا 
55) من الشععل وبيانانه: إذا فتح (K)‏ 

ينولد تيار مستحث فى الملف (y)‏ 

1 

شان إنجاه النيار المستحث في الملف 

(x)‏ میم یا eS‏ تام 

أ) عصكس إتعجاد ۷ ب) عحکس إتجاه تیار البطارین 

ج ) نمس إتجاه ۷ د) غير محدد 
6 )فى الشكل المقایل: 

عند زيادة Daud‏ المقاومت ۴ فان إضاءة 

المصباح مووي 

أ) تقل لحظیا 

ب) تزداد لحظيا 

ج) لا تتغير 

د) لیس مما سبق 


که 8.117 
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7) من الشکل وبیانانه: 

Ge ge یتولد‎ (K) إذا فتح‎ 

۰-۰ على الترذيب‎ )۷ ۰ x) 

أ) (طردی - عکسی) 

ب) (عحسی - طردی) 

>( (طردی - طردی) أ نت SS‏ 
ات تمت 1 143 , 

)ملف معام شه الذي 051 تسل حمسي = ۳ 

| 
شدة التيار اللحظيت قد وصلت إلى .......... من قيمتها oom‏ 
( 60% ب) 90% چ 














سس وس 
—— > — 





59( تلف المتاومات العیارین 3 ا للتخلص م من 02 
أ) الحث الذاتى ب) الحث المتبادل 
ج) التيارات الدواميت 0 التيارالمسه 58 

0) يقاس معامل الحث الذاتى بو Sung‏ ەە 
4 ولت ووم + ب) 5-7 7 كولوم” 





) المحول نزي ب) المولد الكهربي 
ج) ملف رومكورف _ د ) فرن الحث 






62( آوم . ثاقین یضاوی اس 
(I‏ کولومه ب) فولت 
>( جول د) لا توجد اجابن صحیحن 


63( وحدة قیاس الحث الذاتى هی ......... 


أ) الهنري ب) التسلا ج) الأوم 


2 118 و« 
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سلحك طوله 44 مثر a}‏ 

5 مسر لف حول 

قاب معدني pled‏ ماي زايد 
هد in Be AA‏ يتحول و اهبی را gh a‏ ی و 
مستحتی مقدارها 0.04 cad gh‏ يسكون معامل الحث الذاتي للملف تنيت A yo!‏ 


0.7 ) سن ج‎ e 
0. 8 سس د)‎ 


65)القوة الد افع الكهربين المستیوفه في ملف عندما تتفیر ۱ 





شده الت 
پمعدل واحد آمبیراث تقاس بوحدة ........ — 
أ) الوبر ب) ca gall‏ ج) الهنری د) تساه 










ج 
— — 


6) سلحک نجاس معزول طوله 4 متر ملوف بطول قضیب اسطوانی من الحدید 
معامل نماذيته 110 2.2 ويبر/أمبير. .مثر وکان معامل الحث الذاتی للماف 
4 هنری يكون طول القضیب ....... سو. 
)30 ب) 25 ج) 15 د)20 





67( ملف حثه الذاتي (L)‏ هنري متصل بجهد مستمر(۷) فإذا بلغت شدة التیار فیه - من 
القيميّ العظمي يكون معدل نمو التيارخلال الملف ...... 


L L 
0.6 L د(‎ 0.6 ۷ (> 0.1 ۷ (uw 0.2- (i 





@Talta_ Secondary _Alwm 


بم 7.119 
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68( ملف دينامو يعطي 10081۷ = ,,.,011 فان عدد لفات ملمه ده سس ADS‏ 
)1( 100 (ب) 1 (ج) 200 (د) 50 


9 )دینامو مریع الشكل يدور ملمه بمعدل (3000دور؟/دقیقن) بسرعم قدرما 
0کسم اث يكون محیط lll)‏ الواحدة فيه .-... سم 
(i)‏ 20 (ب) 18 (ج) 8 (د) 16 


70( في الشکل المقابل دینامو التیار في الملف یکون 
)1( في الاتجاه 0 »© ا 2 ومستمر 
(ب) متردد 

٠‏ (ج) في الاتجاه cba‏ 0 ومستمر 
(د) غير محدد 








1) يمكن تحديد إتجاه التيار الكهربى المتولد فى ملف الدينامو بإستخدام 


قاعدة مب 
أ) فلمتح لليد الیسری ب) لنز 
ج) فلمنح لليد (keg‏ د ) عقارب الساعي 





2) فى دينامو التيار المتردد إذا زادت سرعم الدوران إلى الضعف وقلت كثافم 
الفيض إلى النصف فإن 51.5.»© اللحظین المنوللة فيه ...... 


أ) تقل إلى الريع ب) تزداد إلى الضعف 
ج) تصبح أريعة أمثال قیمنها د) تظل vig‏ 
73.1204 


Scanned with CamScanner 


0 1 دپنامو لتیار تب إذا زاد 








real‏ الریع 
ad )‏ ره امثال قیمتها 8 33 إلى الضعف 
نظل ابت 
بن الشحكل المقابل یوضع الملاقی- بین 





oie‏ الكهريين 
بمتولدة فى ملف المولد et‏ 
Vili‏ دوران الملف؛ تڪون القوة 
ازد اشهم التاثيرية اللحظية المتولدة 
وندما يدور الملف )30°( تساوی ...... 

2000 ب) 100 










75( النسبي بين عدد الملمات إلى عدد مزر اه 
مولد التيار الکهریی الموحد الاتجاه تساوی 


2 
= 7 ج) | 3( = 


Vail glow‏ المعدنيي المجوفن فى 


ess 





76( عند الحصول على نهاین عظمى للقوة الدافعن المستحشن يكون مستوی 
ملف الدينامو بالنسبن للمجال المغناطیسی PE ENE‏ 
|( ممودی ب) موازی ج) ماثلا بزاوین 45° 





7)إذا انعدم خروج التیار من دینامو التیار المتردد فان مستوی الملف يكون ..... 
على خطوط المْیض . . 
أ) عمودي ب) منطبق ج) مائل 


8( تڪون عدد أقسام المقوم المعدنى فى الدینامو بالنسبم لعدد الملقات ...ءءء 
) نصفها ب) ضعمها ج) مساويم لها 
د) أقل منها م ) أكبر متها 


5121 
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79( دینامو تیار متردد السرع الزاوينّ لمله (CD)‏ یکون نصف زمن دورة واحرر 


لملمه دمه 
(i‏ — به) = >( - د) لا توجد إجابي صحیحی 


SS 
. معدل قطع ملف الدینامو لخطوط الیش المغناطیسی أكبر ما یمن عندی‎ (80 


يون مسنوی الملفب re‏ 
1( عمودیاً على خطوط النیض ‏ ب)مائلاً بزاوييّ "45 على خطوط الفيض 
ج ) موازیاً لخطوط الیش د) لا توجد |جابن صحیحی 


81( عندما يدور ملف فى مجال مغناطیسی فان إتجاه القوة الدافعت المستعثه . 


الناتجي ينفير ڪل 9و۵ 5 
1 1 3 
rs < ۳‏ ۵) 1 





2 زاد site‏ لفات ملف الدینامو إلى الضعف وقلت سرعته الزاوي (W)‏ إلى 
الريعء فان القوة الداشعي الکهریين العظمی المنو لدة منك ...... 


(i‏ تزداد إلى الضعف ب) تقل إلى النصف 
دا ات دا نے 





3)إذا كان زمن وصول التيار المتردد الناتج من الدینامو يزيد من الصفر 
إلى نصف القيمت العظمی هی + ثابتت » فان زسن وصوله من الصطر إلى 


4) ) ب) 26 ج) )3 د‎ t (i 


نصف دورة تساوی .۰ ولت 
0 50 ب) 707 ج ) 63.6 د) 100 
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85( اذا كان زمن الوصول oe‏ 
۷ العخلی oy‏ 
دینامو نيار منردد هو 10 y‏ 25 لصرق الجهد المستمن من 


OF 2‏ السرمج بن یہ 
(i‏ 607 3( 201 لزاويي لد موی 


حل شعي ۱۳ 
(g¢‏ يوضح الشكل )1( تيار ناتجا في الى: 


5 0 ز لعرضه ؛ والشصکل ? i‏ 
مود سوت بع لقويمه. تکون قیمن spall‏ الخطية سباي 






0.005 0.01 0.015 0.02 


شکل )2( 
21-40 ب) 6.28 ج) 0.0314 د) البیانات ناقصم 





87( القوة الدافعي المستحثن لمولد عدد شاته 100 دشن تحسب من 
المانون: emf = 27 sin (100 mt)‏ يكون أكبر فيض مغناطیسی یجتاز 
الم الواحدة من الملف آشناء الدوران ....... 





2210 wb د(‎ 21 (> 5 1107 wb ب)‎ 3 x10” wb (i 
1 أمبير,‎ 
۲ مستعینا بالشکل المقابل:‎ (88 
۱ يكون تردد التیار اذا كان عدد مرات‎ 1 
2 يسنم‎ ٠ وصول التیار إلى الصضر فى الثانيه الف‎ 


هو 101 مرة . 


| اليب‎ 1 ۱ ee 
وتکون شدة التيار الکهریی المستحت بعد م ددر‎ 1 
4 ۷2 ب) 21/2 ج)‎ 3/2 (| 


مه 5.123 
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بط تساوی م۰۰ د / از » 


ن لعقرب الثو 
ی 30 +( 30 ole:‏ تین ۲ 






Hz EY‏ 0 فان زمسن وصو لے ال 


; ۱ 5 هسل 
0 اذا كان تردد تیار 


2) الشكل البياني المجاور يوصح 
تغيرات القيمت العظمي للقوة الدافعض 
المستحثين بتقير عدد اللمات لمولد 
(dm Lua aa‏ مقطع Ml m? “dale‏ 
ویقطع اثناء دورانت Law‏ كثافته 0.5 

+ 10× فيكون تردد التيار المتولد 
هو..... هیرتز 
أ( 25 )50 (a TS Ce‏ 100 


20 40 60 





93( اذا كانت السرصة الزاوية لملف دینامو تيار متردد 261.9 راديان/لالية. 


فإن زمن وصول شده التیار فيه إلي نصف قیمتها العظمی ......مللی ثانيم ٠‏ 
4 (2 >( 6 د)3 







is 
SSS اذا كان متوسط ۷ المستحشن في ملف خلال 0.75 دورة هي‎ 4 
q . هان متوسطها خلال نصف الدورة ........ فولت‎ 
ای ج)5 ا و10‎ <u 


۱9124۵ " 


Scanned with ۲ 


1 إيقيمت العظمى له ب) القيمي cabled!‏ رر ج ) الصضر 
,9( الشدة المتوسطم للنيار المتردد خلال دورة 
اوی ت 
Imax (1‏ ب) دما pasa (> V2‏ د( 99 
Gir Lica,‏ هگ 


رو) بذ دار دینامو من وضع Vrsttall‏ بمقدار 60° cle OE‏ عدي یکین فيد 


Wale‏ من دورات الملف المولد له 


یا ۰۰۰۰۰۰۰۰۵ دورة 5 





99 مندما يدور ملف الدینامو من الوضع الراسی لأول مرة بزاوین ”60 فى زمن ل 
خانيق» يكون عدد دورات الملف فى الثاني الواحدة ........ 
(i‏ 50 ب) 00 +( 40 92 24 





الزمن الدوری للملف موه 
)2001 ب) 0,02 ج) 0.0166 د) 0.025 


a EE 
00 إذا كان مدد مرات وصول شدة التيار إلى القيمت الطعالت خلال انيت‎ (100 


مرة يكون تردد التيار 
|( 25 ب) 50 ج) 100 0 

هی شدة النبار المسنمر الذى يولد Und‏ 
ر المتردد عندما يمر كل منهما على حدة 





101)القيميّ التعادت للتيار المتردد 
القدرة الحراريت التی یولدها التيا 
فی لضن مسب 


عير 5.125 
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5 الثيار الدكهربي ۱ لمستیی: | 
102( عندما يدور ملف فی مجال مغناطيسى فان ۳" 


یتفیر کل..... دورة . 
i..." ۳۹ 4 (i‏ 


2 






ب 






)أ( (ب) 2 


2 نفص التردد للنصف وزيادة كثافي الفيض المؤثر بمقدار الضعف . 


emf(v) emf(v) 
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Le u 7 


SAR ۲] AA a FEIT 


انيار | لمحت من دیتامو صا 
رن emt‏ 6 تڪون دلالن المحور (xX)‏ 


T max 





ta: 
Imax 
1 - ۱ lav 5 

















196( ملف دينامو تيار متردد عرض ملضه 10 سم يدور حول محور موازي لطوله 
۱ مو 
ویولد ۰۳۱.۲ - أحسب العلاقه : 1 e.m.f=200 sin‏ | 
تا ۰ ٠‏ احسب كل من 






3 7 هسیر ۳ مساویه ل Gilat emf‏ أول درز 
0 برع الزاوی بوحدة (درجه/ذانیه) 19 زمن وصول 6.۳0.6 الي 20 
ull -4‏ برعت | ت الزاویم بوحدة (رادیان/ذانیه ) nad‏ , 
5 ۳ ۳ مت الخطیت للماف . 0 زەن وصول lex‏ 100 
7 أول مرة ۱ 
2 من وسول أن الى تسا 
المتوسطه خلال نصف دورة أول : 
2- زاويي الدوران بعد شمن ن وض 
















. 1 
nee 2.m.f -8‏ خلال 5 دوره من 
r‏ ۱ 
7 - سم oa‏ ا 
5 ۲ المتوسط 23 6 ۱ + 
خلال وره 23- زاويخ الدوران بعد omy ~ 100 Tog‏ 


7 0 
. الموازي‎ aie 1 














1- ¬ 1 © بعد دوران الملف 217° همذ 24- زاویین الدوران بعد sop‏ 
الوضع ١‏ ۴ ي و0 ث 






e ۳‏ 
هه ا 9 he pe i‏ 
2 12 ۱ الدورة مس وصع . 
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0 if OE — 


























dengue‏ 8 مد مرت فده یره 

ا 260 0 غلم خلال خانيه واحدة في الاتجاه 1 
الموچب . 3 

۱۳ عندما تکون الزاويي 0 قفا ا هذ‎ ©. nf aa 

8 . اتجاه السرعة الخملية 27- عدد مرات وصول شده التيار للقيمي‎ aay 

۳ ت العظمي خلال ثانيت واحدة هي الاتجاه | 1 

۳ - لد كا‎ n Ê 15 

se ۳ 3‏ لصوم 28- عدد ا وول شده النیار 

و 12 

الافقى . ۰ 9- مدد مرات انمکاس اتجاه لتیار 0 

7- زمن الوصول لنصف Wena‏ العظمي . خلال خانین واحدة . ۱ 3 

a .. الطاقة المستنضذة هي مقاومة‎ -30 Js! 

قیمتها 20 اوم خلال دورة کاملن pet‏ 








56)ملش ما عدد د لناته 100 لضت ومساحت مقطعه 2۶ sia 10 cm?‏ حول دیرف ۳۵ 
At stat‏ فى مجال مغناطيسي Walco‏ فيضه T‏ 14 يسرعي 1500 دورة / دقيشم . 


98 22 
ee با‎ 










1- التردد (سرعت الدودان) - 25- عدد مرات وصول التیار ! 
ee‏ من الدوري . ۱ العظمى خلال 4 خوانی . 













۱ = رمت الزاوین بوحدة (درجنش) . 6- عدد مرات إتعدام مور التار خلال 
re 1۳‏ مت الزاوین بوحدة (راديان/ث) . ١‏ شوانى. eS.‏ 
3 ت leant)‏ المقلس .: 5 27 عدد مرت وصول الديلر لد 

7 0 : > الطعالي. العظمى فى الإتجاه الموجب 


3 
4 





210 93 
Ree 






7 | عندما يكون مستوى الملف شانيي 
Re: a‏ ۱ علی الفیض . 28- Clipe sic‏ وصول التيار ۱ 






ad \ 


emf 8‏ عندما یکون مستوی الملف ‏ 





Scanned with ۲ 


























1۳ 2 نما 37 
و oe ۱ ig‏ العمودي ‏ على" ae ae ab‏ 
توء الماف 30 te ie‏ 
وت ۱ 2 با شدة التیار إلى نصف 
by:‏ 4 8 يدور الملف ١‏ العظمى . ظ 
موی بوه 50 من 31- نین و 








4 رم التعامك . 
پیش (oul‏ (الوضع الصطدى) (وضع 32 الزمن انیم حتى تيع 3 :| 
pie) 4‏ ك 110۷+ لأول مرة . 
1 3 هندما یدود املف. 130 من 33- الزمن الذى یمضی جتی تسیچ چ .د ١‏ 
الوضع الأفقي» , & -110V‏ لأول مرة .. 
,م يهل ا ود — من الوضع الرأسي 4 القيميّ العظمى لشدة التيارإذا كانت 
4g‏ له توس خلال 16 دورة . مقاومن الملف © 30 . 


e.m.f -‏ المنوسهصلی خلال و/1 دورة من 5 شدة النيار المعالي إذا كانت مفاومي 

. 30 )( الوشع العمودي الملف‎ a 
بعد 0.0175 من وضع النهاین  36- الطاقم الکهربین المستنطذة بالملف‎ e.m.f عد‎ 
العخله خلال دورة واحدة إذا كانت مقاومي‎ 


300 متوسطت خلال دورة كاملة . الملف‎ © mf 

e.m.f— 1‏ بعد ‏ دورة من الوضع العمودی 37- السرعت الخطيت للملف إذا كانت 
dua‏ 8 

621 بعد - دورة من الوضع الموازی ر ۲ 2 سر a‏ 

1 5 عند یس Je‏ ةاون دمض م اي 


المجال بزاويت 30 9- زاوی الدوران بعد مضي ہر ثانيى من | 
emf:‏ بعد can‏ س دانین من الوصع الوضع الموازي لأول مرة . 


8 . الموازی. 40- زاوي الدوران بعد مضي جح ثانيي من | 


re) 3 1‏ وصول ۰.۳۲.۲ إلى نصف Void)‏ الوضع الموازي لثاني مره . 
الها A1‏ اذا دار ملف نضسه الديتامو حسب 


۴-2 .© بعد دورانه 217° لأول مرة المعادلت 90001 emfma sin‏ = 55 
ات باراً من الوضع الصفري . احسب قیمی ا 


38 1 


3 عدد مرات وصول شدة التيار إلى 4 42- وإذا تضاعفت قیمن ؛ في GAR‏ 
آمبیر خلال5 اذا كانت مقاومت السابقنمافيمي 
: و ۳ ale‏ اشر م ت 


._ ب‎ 
ب‎ N 1 
1 > 1 re y 3 





خن و اد Ek EE‏ 


بم 8.129 
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ظ 5 ف الثانوى 1 
cca te‏ ان 5 الطاقت المكهربية فى الملف الثانوی إلى الطاق” 


i E ea هى المدف الإبتدائى لمحول‎ er 
ب) الطاقت المکتسبی‎ 
أ) الطافت المفقودة‎ 
ج ) كطاءة المحول د) قدزة المحول‎ 
...... ت التعامد على المجال يسيب‎ 
: يستمردوران ملف الموتور الكهريى لحا‎ (108 
الحث الذاتى ب) القصود ام‎ (1 
ج) الحث المتبادل د) الحث الستكهروك نام بر‎ 


109( محرك مقاومن Able‏ 10 آوم يديره جهد مصدر كهربائى خارجى 
وكانت القوة الدافعث الكهربيي العكسين 70 فولت عندما كان التيار 
فى الملف 6 أمبير . فإذا أصبح التيارهى لحظت ما 8 أمبير فان القوة الدافعم 

الکهرییت المكسيت فى تلك اللحظة بالمولت تساوی ........ 

0) ب) 50 ج 100 د‎ 40 (i 





0 محول کهربی يحول 200۷ إلى V‏ 16 والنسبت بين عدد لضات ملفیه 
0 : 1 فان کطاعته تساوی ....... 
1( %100 ب) %95 ج) %80 د( %12.5 





111( محول يستخدم لرفع الجهد الكهريى من ۷ 120 إلى ۷ 3000 والتيار الماد 
فى ملضه الابتدائی 2A‏ والتيار المار فى ملضه الثانوى A‏ 0.06 . فان كفاءة هذا 
المحول تساوی ... 


%95 ب) %80 ج) 85% د(‎ 75% (i 


2.1302 
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0 كفاءة محول 80% تعنى أن 2 
5 الطاقي 80% 
) ایند فى الطاقت 20% لملف الثانوى 20% 


سس لش 
jx (13‏ كان عدد لفات الملف انثا 


نوي ضي ١‏ 
بئات الملف الزبنداشي» فان شدة التیار وج اكهربي أكبر من sae‏ 
د بي الملف الثانوي تڪون 


12 








........ الملف الابند اني . 
0 مكبر من _ _ بع اقل من _ a‏ ج) تساوي 
)من خلال الرسم التالي الاشارتان A‏ , 8 تمفه. e‏ 
e.m.f ۱‏ ی we‏ الدرتيب نان 


e.m.f 








أ) دخل و خرج المحول ب) خرج و دخل المحول ج) لیس مما سبق 


115( القوة الداشعي الحكهيرييي المستحثب المحكسيي المتولدة في الملف 
الابتدائي للمحول الكهربي والقوة الدافعت الكيرييت الأصلييّ المارة به 
...... الواحل الصحيح . 

1( أكبر كثيرا من ب) آقل کثیرا من ج) تساوي تقریب 














116( في A‏ كا 1 ماهو — 1 E‏ 
صباح کهريي بضرق جهد 201 وعند very,‏ 
استبدال المصباح بأخر يلزم لتشغيله 60 ۸-160 
فولت ينبغي زيادة طول سلک لفات الملف . 


الثانوي إلى سست. ما كان عليه . 1 rema heg,‏ 
) نصف وتيف 
+ أمثال د ) 4 أمثال 

عم 3131 
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,6000 ذلك استخدم محول pie‏ 
7) أنبوبت إعلانات تحتاج Goal‏ جهد بر هده لفات الثانوي إلى الابتداز 
2 ۱ ما النسبي بين 
متصل بمصدر يعطي 240۷ 


see 


) 25 : 1 ب) 40 :1 8 بسک 6 :۷ 


تینوی coh‏ احد المحولات تقل بمقدار 705 عن قر 
القوة الدافعة الكهربيي في الملن 


د) 40۰1 








ee 





118( )13 كانت قدرة الملف 

الماف الابتداني فيه وکانت النسبث بين ۱ 
الابتدائي إلى القوة الد افعٌ الكهربيي في الملف الثاتوي تساوي ‏ نون النسبم 
بين عدد لمات الما الابتداني الي عدد لمات الماف الثانوي كنسبي ... 


5 133 
35 35 (> 73 ب)‎ a 





119( في الرسم المقایل عدة محولات کهربين متصليٌ بمصباح كهربي يعمل على 


فرق جهد 6۷ » في أي دائرة یضیء المصباح ٩‏ 
fy He‏ 1 ) | 
4 لفة 4 لفة 44312 Ail 4 ii‏ 2.نفة 412 4 
5 ب >( د( 


4 i = + سس‎ 











سس —_— 


0) الطاقة الكهربيت الناتجيّ من الملف الثانوي لمحول كهربي مثالي رافغ 
للجهد........ الطاقت الكهربية ASN‏ للملف الابتداني . 


أ) آحبر من ب) أقل من ج ) تساوي 


که 132 ود 
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)12( هی محطي تولید الكهرياء استخدم 
Jon,‏ کهربانی لنقل الطاقيّ لمسافات 0 
بعيدة فحانت العلاقي بين الطاق/ 
الکهربین " " المعطاه ‏ فى الملش 
الإبتدائى لهذا المحول مع الزمن يمثلها 
المنحنى (A)‏ بينما. الطاقة التى يحصل عليها الملف بره 





۳ 04 06 ۵ ين ١‏ 6 ون ۵6 ۸۱ و 


منه جه ¢ © مه هو نوی 2 ۱ 
وفی الضرة الرمنیم ذاتها یمثلها المنحنی ون .۰ 
(i‏ 95% ب ) 75% ج ) 80% د) لیس مما سبق 


122( )13 كانت النسبن بين عدد لضات الملت 
الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتداني هي 


محول کهربي تساوي(1 : 4) فإذا اتصل ماه 
ا الإبندائي بمصدر تيار متردد ترددم (۴) مف ثانوي ملف إبتدائي 
هيرتزء فان تردد التيار المار في دائرة 
۱ الملف الثانوي يساوي عه 
[ )1 ب) 21 ج ) Af‏ د( 3f‏ 










(123 


محول كفاءته 100% وفرق الجهد بين طرفی ملضه الثانوی 500 فولت 
وفرق الجهد لكل لسن من لضات الملف الابتدائی 0.5 فولت » إذا كانت عدد 
لمات الابتدائي 200 لضي فإن عدد لمات الملف الثاذوى .......... لضي . 

)2020 (250 >( 1000 د) 500 





.... يظل عزم الإزدواج یمج عظمى فى المحرك الكهريى بسیب إستخدام‎ OM 
عدة ملفات بين مستوياتها زوايا صغيرة متساويت‎ 
المعزولين‎ il ghoul! ملف عدد لطاته كبير ج) نصفى‎ ) 
"قعر قطبي المغناطيس‎ 0 


کم 9133 
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@Talta, Secondary. Alwm 
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) امت الکلیی للمکنتمات بين (YX)‏ 


x 
و‎ 
2 ب)‎ 6 {i 
)۱,2( والسعت الکلین للمكتمات بين‎ 
1 DF ani 
oe 2 be 2 ب)‎ 1 20 
ج( 4 د)ة‎ 
أ) ريع دورة‎ 
3 
ج) ر دورة‎ 
پوت‎ a TET 
۳" 1 
کب جرد‎ wt 





(e‏ ۴( د ) چمیع ما سبق 








4) ميل الخط المبین بالشكل ...-....-- ۳ 
(i‏ = ب) رج 
Xe Ww‏ 
ram 3‏ دا م ۱ 
0 
+ 7.135 
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5) ميل الخط المبین بالشکل Xe SAT oe‏ 


3 3 
7 (uy 0 


QV (a جك‎ 





6) وهات اشاقن الداتري Gh‏ الدائرة ‏ 
الکهربیت الموشحيّ بالشكل. و عند 
هتح المشتاح ۷ فان كثافت الفیض عند 





1( تزداد ب) تقل 
ج) لا تتغير د ) البیانات ناقصن 






7) فى الشكل المقابل: 
إذا أخلق ‏ فان قراءة الأميتر.. E‏ 
أ) تزداد ‏ ب) تقل 
ج) لا تتغير د ) غير معروف 


عند غلق 5 فان إضائي المصیاح 2......... 
أ) تقل 
ب) نزداد 
ج) تبقی كما هی 
د) غير معروف mn‏ 


كم 36 9 
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سرد . فی دائرة تیار منردد هو ... 
( دد الدورات الحادتن فى الدقيق- 
ب( السرعن النى يتغير عندها معاوقن الد ایرد 
اي ع نمر بنقطة معينة فى الثاني الوحدة 
٠‏ مدد الالكترونات التى تمر بنقطة واحدة ف Foy‏ 


؛ امس سس 
ر اذا مر تياران في الأميتر الحراري علي التتابع ۸ 2 , ۸ تحت نفس الظروف 


4 3 2 
> = 2 ۳ 3 ) 





- التاعله الحثير لملف حث فى دائرة تار مستمر‎ Gh 
ج( كبيرة جدا ۵) . لیس مما سيق‎ Kan اک ب‎ 





١ (12‏ 3 حث dle lee‏ ته الحفیه - 3 010° 9 اذا Cine ad‏ ت قيمت كل من 57 07 
الذاتي للملف وتردد التیار المار به فان معاعلته الحثیه تصبح ...... 
|( 200042 ب) 2 4000 ج( 10000 (a‏ 5000 





[[) ملف الحث agua‏ المقاوم لا تتوقف مفاعلته على woe‏ 
) فرق الجهل ٠‏ ب) تردد النیار 
ج) الحث الذاتى للماف 4( لا توجد إجابت صحيحة 


Fe (14‏ بو سل بطرشی ملف حث نقی فإذا زد ردد لدیتامو الى MAAN‏ 


فإن المماعلي الحثيت للملف revere‏ 5 
eth tun‏ ليس مما سبى 
) لاتتغير ب) تزيد الضعف ج) تقل النصف د) 





3( لا کشت المناعلت ال aad‏ ماف ١‏ : ] 440 فان ن 3454 Pols‏ 

0 

te 140 (uy 440 (۱ 
5.137 به‎ 
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16( هي الشكل المقابل عدة مصابیت a pee‏ متمادلہ 
متصلن بعمود کهربي , تکون شدة إضاءة 
المصابيح 4000 ,1000 في Atle‏ استبد ال 
المصباح 0 بملف حث عديم المقاوس/ 





الأومييّ فان (ضاءة المصباح 40019 esses.‏ ۰ ۰ 40060 
أ) تزداد ب) تقل 


ج) Abo‏ د) تتعدم 
#وإضاءة المصباح 10012 ....-.. 
C1‏ تزداد ب) تقل ج) تظل‌ذابتت د) اعدم 


neyan 
مر‎ 





eS 77 كا‎ 
مس‎ 
5 ts 


17( وصل سلک مستقيم بمصدر تیار منردد كانت Lope‏ تمر به ثم لف علي شكل 


ملف ووصل يثفس المصدر فان Lege‏ ٠ءء‏ . 
)“فل “a‏ ب) تزداد ج) نظل كما هي 
8) فى الشكل المقايل: 5 . 
ملا تسخین A,B‏ متماثلان تماما 
و تحت نفس الظروف فى درجم ۱ 
حرارة الفرفت ومرت 4 دقاثق بعد wr.‏ 
sin wt‏ 60 = ۷ ۷ = ۷ 
غلق المفاتیح فى كل دانرة 
يكون: 
أ )درجت حرارة A‏ أكبر من B‏ ب) درجم حرارة 8 أكبر من A‏ 


ج) Aaya‏ حرارة 8 = درجي حرارة 8 د) البيانات ناقص 


س سح و سر —— 








19( فى دائرة ۸6 تحتوی على ملف حث نقّی ....... 
(i‏ التیار یتخلف عن الجهد بزاويت 90° 
ب) التیار یسبق الجهد بزاوين "90 
ج) التیار یتخلف عن الجهد بزاوين "45 
د) التیار والجهد فى نمس الطور 


ك 73.138 





+ | 
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24( ى الشحکل المقابل المقاومن مم الداخلي- 
ريأعمدة المكهربيبي مهملن يكون فرږ 
الجهد بين طرفى المكثف بعد فترة 
يلت من التوصیل ..........فولت 

( 0.25 ب) 5 .0 

(2.25 د )2.50 








24( فی فى الرسم الممایل: 
1 الداثرة النی تون قراءة 5 الأميتر | te‏ 0:00:00 


الحراری أكبر هی الداثرة ۸ 
صح teas‏ البیانات ناقصى OH‏ 


O‏ م ع ی ادن ری ل هس سس 





2. بمرضص HEE‏ الداثرة (B)‏ وزيادة تردد التيارهي الداذرة (A)‏ الي 
ا) تزداد ب) تقل ج) لا تتغير د) تتضاعف 





22( من الداشرة المجاورة وبیاناتها 
احسب)معامل الحث الذاتي 
المعكافئ لتلك المجموعت من 
الملقات ......مللى هشری . 
) 22 ب) 11 

6( 33 د( 44 





مم ۱9139 


Scanned with ۲ 





23( من الشسهل المقابل؛ 
دی بين مر al‏ طاو سم 
(i‏ 4۷ ي) ۱۷ 
¢( ۱,5۷ ۱ 5( 27 


24( الممائعن التي بلاقیها و۱۳ مند مروره في داثرة بها مكف سین 


الوحدة عنذما بحکون a4,‏ الزاوي 1 راديان/ ث ۰ هى العضاهلن السعوين 
البیانات نافسی 


رد ) ( 
25( مسح سيب بن في ماف تام الشحن ها | - 


) تزيد سعثه ٠‏ ب) لا يخزن شحنات إضافيم 
ج) يخزن شحنات اضافیز 2 د) يقل طرق الجهد بين لوحيه 


26( وحدة قياس الماهلثٌ السعويب لمكثف 
(gs NBIC My V/A (i‏ البو ا يهان ME.‏ 


27( عند زيادة تردد الدينامو متصل مع مكثف في دائرة فان شدة التيار المار...... ٍ 


28( ممكثطان × , /امتصلان مما على التوالى بمولد ظ 
كهربئ يمكن تغيير سرعته الزاویست من 55 Ky‏ 
الشكل ؛ يحكون المکثف الذى يمتلك .. 
اڪبر سهه هو ...... 1 
0( 
xd‏ ب( ۷ © كليهما لهما نفس السعت 


asia 





اذا كان ۷ = و ۷وا لشحنم علی C;‏ 
تساوی 30 فان سعت المکثف C3‏ 
تساوی مس 

6۸۲ ب)‎ 10۸۳ (i 

ج( 52 د) 41۲ 


32( فى الداثرة الموضحة . 

K الدائرة....‎ GLE 
aa لا نهائین ب) صفر‎ (| 
ج) 1۷ د) لایمکن تعیینه‎ 


1 ۱ 1 که عمل دده 
33( عند الجهود ۱ EE‏ 7 جدا لتیار مترده فان المکثف يشب 
ب) مڪبر 
(a age (EC‏ دائرة قصر 


) مفتاح مفتوح 


5141 





OMS (34‏ محتضات غير مشحونة ) الشحنم Cer?‏ 
التي ستتراكم على اللوح العلوي للمكثه ۷ = 


ê 
Sup :)عندما تتصل المجموعت بالعمود 10۷تسایی‎ 
E E Go ا ا‎ ne 


C ۱‏ 
0 50+ ب) ONC‏ رد 2۲۴ 
ج) 256+ د) “25uC‏ 





35( مكثنان raw‏ كل منهما 0.4 ميكرد | ل 2۱۱ 
فاراد» اللوح ۷ متصل بالارض واللوح 3 ۳ 55 wil‏ 
جهده۷ 5000 . تکون الشحنة الكهربية 2 ١‏ ۶ 
على كل لوح من الألواح الاأربعمم ا ee‏ ا 
كولوم. 


)4»103ك4ى ب) ”2×10 





36( فى الداثرة الموضحن بالشكل: 12V‏ 


xe 10‏ سد 
فرق الجهد بين طرفى × یساوی a‏ ی 5۳۳ ل 


0 08۷ ب( 1.2۷ ۰ ج) 4V‏ د) 8۷ 


37( فى الشکل المقابل: 


4uF 
.-...... تساوی‎ O مجموع شحنتی المحنمین د‎ 
3۳ 24uC ب)‎ 12۱ (i 


8V 42uc (3 30uC (¢ 








كم 70.142 
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رو دنر تيار سس بها لش متصل مع مصدر رد ۳ 
ا المحكثف تمام الشحن فإن...... اللحظم التى يكون 


) جهد المصدر = صمر ب) 
#۳ ۱ 
3 لعصدر = جهن المكثن 
ج) چهك e‏ + ججهد raat‏ 1 
as) (36‏ وحد 5 قياس کل مما یلی عدا ت 
(i‏ المناعلي الحتيي × 





5 چهد المكثف 





4 المماعليّ السعوین × 


40( فى داثره RLC‏ اذا كانت مب OP‏ زاو الطور بين الجهد الكلى 
والتیار تكون ....... 
) موجبي ب) سالبي ج) صطر د لیس مما سبق 





42( ملف حث معامل حثه الذاتي !] 0.5 ومقاومته الأوميه © 10 مر به تيار مستمر 
شدنه A‏ 2فإن فرق الجهد بين طرفيه يساوى ........ 


saa ب) 0.2 ج) 20 د)‎ 5 (i 





4( دائرة تيار متردد تحتوي علي مقاومةّ8 وملف حث عديم المقاومن اموصلين 
علي التوالي فان فرق الجهد ۷ ........ 


) يتخلف بمقدار 90° عن Ve‏ ج) يتطق في الطورمع Va‏ 
+( يتقدم بمقدار *90عن Vp‏ د) ليس مماسبق 


بعر 5.143 
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4) مصباح يعمل بتيار مستمرشدة ” 
OER TY‏ تمر ۱80۷ لو اتصل 
اس او دوه د جهده 0 
هان قیمت الحث الذاتى للملف الى 220V‏ 
در اتصل به كما بالشكل يوفر له 


0.044۲ ب)‎  0.08H (i 


5 فى الدائرة الموضحم؛ 
اذا علمت أن التیار یصل من نصف 
القيمت العظمى الى القيمة العظمى فى 
زمن فقدره 5 فان معاوقت الدائرة 





تساوي ...... آوم 
(i‏ 8.83 ب) 3 
ج) 5.4 (a‏ 4.5 









الشكل المقایل: ‏ 


46( في V = 25V‏ 
اذا كان فرق الجهد بين طرفي الملف L)‏ 50) 5 
فولت فان تردد التیار یساوی ....... هيرثر. ۳۹ 
50 ۱ 
أ) 307 ب) sen‏ @( 507۲ 5( 607۲ 





47( في الشکل المقابل: 
اذا ضغطت لمات الملف فان قراءه 
التو شمیت مب 
) تزداد ب) تقل ج) لا تتغير 


که 144 ود 
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,45( مندما يتقدم النیار فی داثرة RC‏ على 


X¢ 
----- تساوي‎ R اتس‎ 


الجهد الکلی بزاويت طور 30° فان 


1 
0 ۷3 ب) و 5 2/3 د( 3 








التيار المار بها ........هيرتز تقریباً . 2 - 1 
C = 80‏ 
) 30 ب) 40 ©( 50 د) 60 1 
5° 5 المو صصي: 
)50( فى الداثرة الموضحی ۹ 
تکون شدة التیار الطعالت فى الدائرة wr‏ | 100 
2A (uw 1A (i‏ 
ج) 4A‏ 4 
ع( د) لیس مما سبق 10V‏ 





51) دائرة RLC‏ على التوالى يكون فرق الطوربين التيارفى المكثف والتيار 
فى المقاومن الأوميي ..... 
) صفردرچن ب) 90درجن ‏ ج) (180درجن د) 360 درجم 





ea‏ سس 
5۶ )فى الرسم الموضح العلاقت بين (۷ (I,‏ مع الزمن Vs1‏ 
أن لزيادة معدل الطافنيّ الحراريت المتولدة فى 
المقاوميّ 8 فى دائرة RLC‏ يجب) 000 
) زيادة م ب) نقص .ا 
€) زيادة L‏ د) زيادة) 


کم ۵145 


7 
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53( هی الشکل الموصح: 
يكون فرق الجهد المعال بين 0۷ 0.2F‏ 3042 
النقطتين ۵,٩‏ يساوي H2 ٠٠٠٠٠١‏ 50 








id 201.42 (|‏ ب) 102.24فولت V= 200v‏ 
ax 3‏ 
ج) 124.3فولت د ) لیس مما m Oke‏ 
اوم ی حث مطاعلته الحثيه 3۴ ومکذز 
54( دائرة تحتوي علي مقاومہ أوميه 8 وملف 
مضاعلته السعويي 8 فان زاويي الطور مساویم ss‏ 
(i‏ 90° ب) 30° ج) 0 3( *45 






55( من الدائرة الموضحم؛ 0.۴ ۱ 2H‏ 2 500 
إذا علمت أن ۲۵0/566 21000 ده والملف 
عديم المقاومت الأوميت» تكون قراءة . 








0 60.1 ب) 0.3 
ج) 0.2 د) 0.4 


_ححهههض = 
6) كل قوانین التیار المستمر یمکن تطبیقها على دوائر التیار المتردد النى 


تحتوی على ..... 
(I‏ مكثف فقط ب) ملف فقط 
ج) ملف ومقاوم ومحثف د) لیس مما سبق 





7) داثرة A.C‏ لها خصائص سعويت نقيت فعند زيادة التردد الى الضعف فان شد 
التیار بالد اثرة مسمس 


(i‏ تقل ب) تزید ج) تظل كايتن د) تقل للربع 


va 146 که‎ 


Scanned with ۲ 


38 .بي واشرة التیار ردد ندل الاشارة bell‏ العلاقح و 
< ذخاف ال ن ١ 5 O58‏ / 2.8-=0 
) بتخاف النيار عن فرق الجهر wid?‏ طور “90,35 م 


ي) يتقدم التيارعن فرق الجهد بزاوین طور "وی وو 
ج( يتقدم النيار عن فرق الجهد بزاوین طور 90.35° 
و ) یتخلف التيار عن فرق الجهد براوية طور *65,وو 


وی مندما تنعده زاوي الطورفي داثرة LCR‏ تڪ 1" 


— 


۽ لساوي ..... 
Por‏ ب) 0.1 ج) واحد (a‏ لا توجد اجابن صحیی- 


6 فى داثرة الرنين إذا أصبحت سعد المكثف #امثال قيمتها ومعامل 







سس 





الحث الذاتى 


للملف -------- فان تردد الرنين يقل إلى النصف . 
) يظل خابت ب) يقل للنصف ج) يزداد للشعف د) يقل للريع 


سے 
61( في داثرة تيار متردد بها ملف حث ومکثف في حالن رنين يكون فرق الجهد 


بين طرفي المحكثف والملف معأ ........ جهد المصدر 
أ) اكبر من ب) آقل من ج) تساوي 


2222777771 
62( داثرة رنین بها ملف حث ومكثف ومقاومن فاذا زاد حث الملف ألي آریع أمثال 


وقلت raw‏ المكثف الي التسع فان تردد الرذين ....... 

أ) يزداد تلضعف ب) يقل بمقدار الثلث 

ج) يظل ثابت د) يصبح التردد 1.5 
3)فى الدائرة الموضحت: 

المقاومت R‏ پتولد بها اكبر قدرة 

كيربين ممكنيّ فيكون | للماف 

يساوي .سس 

27 ب)‎ r (i 





1 
€ — د) لیس مما سبق 
کم 92.147 


Scanned with CamScanner 


هھ — ھے ۔ ae‏ دم سھ ےھ ی س سک کے کہ سے 


O AS Secondary _ Alwm 
9 الضعف‎ teas باينا ن‎ te (64 


1 7 ما ڪان عليه فان تردد و Set‏ | 





F 
| 
| 
1 
| 
| 
۱ 
| 


3 يقل لصف 





66( في داثرة الرنین التوالي يحكون ....... 
2R 6‏ ب) ملاعلا ج) =X‏ د) جمیع ماسبق 


ee‏ ي ج ڪڪ 
67( المضاعلن الحثین ...... المفاعلن السعويح في دائرة ترددها اقل من تردد Whe‏ . 





الرئين. | 
(Ge sal )‏ أكبرمن <١‏ ج) يساوي | 
8) هي الشكل المقابل: 2 © 
النیار والجهد في طور واحد فيكون 
التردد ...... هيرتز. ۱-۵ ۲ 
UM 2) 5065 05 (o 0‏ 3 


4واذا اخلق (k)‏ فإن قراءة الأميتر..... C=10F‏ 0.111 > ,1 


723.148 2 


Scanned with CamScanner 


و۵)داثرة هی حالم رنين فان معاوقي الدائرة 


إ) صفيرة جدا ب) كبيرة be‏ دسیون 

“رد د) لانهائيت 

کی الكل اتی کے 

وعندما یفلق eis;‏ ايصبح فرق C=2.5 ee‏ 
ررجهد وشدة التيار في نس الطور فان معامل 0 220 
يدث الذاتي للملف....... هنري . 
(i‏ 0.028 ب) 0014 Hz‏ 60 
¢( 0.025 3( 0.036 


اوعند lak, » Ky BE‏ فان التيار الڪلي في الدائرة 
) پزداد ب) تقل ©( لاتتفیر 


هه موه 





0 في الدائرة المهتزة يحدث تبادل بين الطاقة س 
|( الکهريين والمغناطيسيي ب) الکهريين والحرارينٌ 
a anes me E‏ )الي كاري والحرارين 





۱ 





للم 
Scanned with CamScanner‏ 


3 المهاوشی . 
صخ 
0 
4 - القيمة tata‏ لشده التيار ۰ 


J 
: 5, قراءة الضولتميتر المتصل بين النقطتين)‎ - 6 
خطأ البيانات ناقصم‎ hse 
)50۷( 6,۵ 7-قراءة الطولتميتر المتصل بين النقطتین‎ 
صح ۱3۴4 البیانات ناقصم‎ 


6*9 ) ) ودام 


8 - قراءة الولتميتر المتصل بين النقطتين » , ۰۵ (/128.41) 
ue‏ طا البیاتات ناقصم 
) ( )- ) ) © 

9 - قراءة الطولتميتر المتصل بين النقطتین 0 , 0 - (90.4V)‏ 
صح خطأ البیانات ناقصم 
:) ( ) ) ) ) 

0- قراءة الطو لتمیتر المتصل بين الثقطتین 0 , 3 (100۷) 
صح ites‏ البيانات maa‏ 
(is) ۲ J (2‏ 

1- زاوین الطور بين ۷,۷۱ .12- زاويي الطور بين ۰۷,۷ )180°( 
صبح خطأ البیانات ناقصي ‏ ` 

Choy ©) دص‎ 

2- زاوین الطور بین ۷,۷۲ . )60°( 
ضع خطأ البیانات تاقصن 
7 ۲ ) ( ) ( 


)۵ ۱112 560601۱021۷ Alwm 
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)80° 
na‏ ۱ ب البيانات “wails‏ 
14- زاوي الطور بين شرق الجهد و شر التيار. “a‏ 
م See‏ 
-قيمت المماعله السعوية الواجب اضافتها علي a‏ الرنين.(150) 
صح البیانات ناقصد 
j ) ) ( )‏ 
16- المعاوقت الكليت في حالم الرنين . z=R=400)‏ 
صح خطأ البيانات ناقصت 
) ( ۲ .= 
17- القيمم المعالن للتیار في حالم الرنین . )3002( 
صح خطأ البیانات ناقصن 
) ) ) ( ) ( 





ar 
من الشحكل الممایل:‎ 3 

الدردد الزاوی الرنینی وشدة التیار عند 
الرنين هما على الترتیب) e‏ 

2500radS° (i‏ «2/ كم 


220V 
440 ad 5A « 2500 ۲20 5* ب(‎ 


8 mH 


1 3 
ج) 2500radS‏ جم 


A5 /7« 250radS د)‎ 





"35007 تیار متردد RLC‏ فى حادن التوصيل على التوالى dy‏ حالة رنين فعند زيادة 
رد عن تردد الرنين فان التيار فى الداثرة...... 

( فى نس الطور مع الجهد الكلى e‏ 

) یتأخر عن الجهد الکلی بسانت 








9 انتوالی فى حالث رنین یتوقف على 
5 قيمت شدة التيارهى دائرة RUC‏ على 27 
fet eas 0‏ ب) 43 یمن اللملف فقط 


١‏ جميع ما سبق 
ج) Cred‏ للمكثف فقط 3( 





— سر و وی ی و و 


— 


76) فی الدائرة المهتزة عند يكون شدة التیار قیمغ عظمى ان vx‏ 


1( الملف فقط 





)0۵:۳8۱ .مق‎ Secondary Alwm 


65 هد 
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اثرة RCL‏ پسخلف شدة “t)‏ 
0 كاد الڪلي عن فرق set‏ المكلى پر * 
4 





عندما ۳۹ 
(Xe ~ R= XJ (|‏ ب) (x= R = Xe)‏ 
Xe =2) (3 (Xu = Xe = R) (x‏ =«( 
ون في RLC‏ إذا تخلف الجهد الكلي عن التيار Kuo Ve‏ 
المار في الملف بريع دورة تكون خواص 
re‏ سس 
)1( حنیم (ب) سعويي 
(ج) آومین زد) بیانات ناقصن 





80( فرق الجهد بين A‏ ,8 هي الداثرة (1) ..................... فرق الجهد بين ر۷ في 





(2) الد اثرة الثانيي‎ 
30V 
(1) 
A B 
L R 
< پ)‎ > (I 
د) غير معروف‎ =(t 


Scanned with CamScanner 
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9 مهد Algae, - ٩.‏ نون لها خوار 
8) إذا بلغت معاوقت الداثره المهتزة آدنی weed‏ ۳ 


89( في دائرة ۸۲ يزداد التردد عن تردد الرنين عند ما تزداد شيوي مس 
[X,-R] (i‏ ب( IX. - Xe]‏ 
ج) XJ] (a [Xc - R]‏ + ] 
0) دائرة تيار منردد تحتوى على مكثف ومقاومی Vp‏ 
Drag]‏ كما بالشکل وكان فرق الجهد الکلی سس 
۷ فان قیمت جلا......... فولت 
(j‏ 120 ب) 601/3 
ج( 60 د ) 301/3 Ve‏ 





1) دائرة مهتزة حث ومکثف فإذا كان تردد الدائرة 1592117 . 
L‏ 5 8 
ونسبم 25 ۱ فان سحت المکثف تساوي ..--.- 
LO (i‏ ب) 20۲ ج) 30۲ د) لیس مماسبق. 


2 دائرة RLC‏ على النوالي وفى le‏ رنين تغير Frais‏ المكثف من ١‏ 0 
فلكي تظل الدانرة في حال رنین فانه ينبفي تغيير معالم الحث | اني 





للملف من Le‏ إلى 222520 
4L (i‏ پ) را چ) ۲/2 د( 1/4 
93( يكون التیار في دائرة RLC‏ على التوالي aud‏ عظمي )13 كانت © ۰۰۰ 
أ) أكبر ما یمکن ب) مساوي” لتردد الرنین 
ج) ۷1.6 د) 6 1/1/ 


که 5.156 


4 
Scanned with CamScanner 
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4( الرسم البياني المقابل یمثل شدة الاشع 
لاطوال موجيت مختلضت منبعثت من فتیلی 
مصباح تنجستین متوهح هإذا زادت شدة التیار 
الکهربي المار بفتیلن المصباح فان قیم,۸ 
)1( تزداد 
(ب) تقل 
(ج) لا تتغیر 

5 إذا كان الطول الموجي المصاحب لاقصى شدة إشعاع صادر من جسم إنسان 
عند درجن حرارة 27 درجي سيلزيي يساوي x 10m‏ 9.3 هإذا كان الطول 
الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع يصدر عنه يساوي 0 9.2610 حيزئن ` 
تڪون درجي حرارته 

28.306 (ب)‎ 210°K (Î) 
303.3°K (a) 30.4°C )ج(‎ 


چ ee es we‏ جو حه که جه جه چ جه 


a © <4. ۸‏ ص ,1% ts‏ _ جه ( ? » 
ا | فيا فب é be‏ ۱ گر سکن ۵ اساسا ۱ قاط 2 cool Km‏ اند ts‏ وذ ا ال 
13 5 خم »م 4 per i" nat‏ 


و ۱ 


ale‏ الما 
ههد he‏ هر سنه 
: 4 


ا 

1 eo e% ينه‎ te 7 

ILL م‎ am 7" / 1 ٩ ۱ A whi 8 aay ۱ ۷ “4 

4. رگا‎ bebe’ + ٩۶ # £3 7 nw A ~~ ‘a 
جه‎ te ١ 


7( الرسم 


الذى يوضح تغير شده التيار الکهروضوئی (ا)فی خليت کهروضوئيم 
بتغیر شده ra‏ الساقط اذا كان 3 الضوء أصكبر التردد الحرج)هو ..... 


سای رای 
١...‏ ات Pralta Geto Mary‏ 


15 


msScanner 


( ay ص حم‎ NF حم‎ | ۱ A nth fi ¬ 
00301١١١200 WITN یا‎ 
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Scanned with CamScanner 
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4 الشکل یوضع العلاقت بين طاقت حرکر 
المُوتو الکترون وتردد الشوء الساقط طبقا 
لمعال آینشتین الكهروضوئيت ميل هذه العلاقی 
يمثل السردد 
أ) شحنيٌّ الإلكترون 
ب) داليم الشغل للمعدن 
ج) ثابت بلانک 
د) النسبيّ بين ثابت بلانڪ وشحنت الا لکنرون 


طاق الحرڪي 









(K.E) ايت‎ Her 
النسبيّ بين قيمتّ 3 إلى قیمن داتمثل ثابت....-‎ 
۷ أ) ثابت بلانک ب) التردد الحرج‎ 
2 د) الحث المتبادل تردد الضوء الساقط‎ Jaan ج) دالي‎ 





26( ۱۳۳7 الطیف المرئي وتردد الأشعت با 3 تمت ان ای ery‏ 
الصحیع 
) أكبرمن ب) أقل من ج) يساوي 





27( أي الأشكال التالييّ یوضح العلاقت بين سرعت وتردد فوتون في الضراغ 


سرعم سرع 

0 / رج( = 
دردد ۳ تردد 

3 

/ (ب)‎ 
io a oe 
نردد نردد‎ 
62 


Scanned with ۲ 


هو وی 


F(N) 3 





2 x 
C (2 2C ج(‎ 
پالو اف‎ ( Pw 
00 لله ماج شون‎ ez ليد‎ 
الطبيعة المزد وج للإشعاع تتضح من..........-‎ (24 


@Taita ` Seconda 


ج) الخلاهرةا لکهروصونیی وظاهرة الحيود 
و) الظاهرة الکهروضونيمن 
ممم ا > 1۳31 
(3p‏ النسبی ہیں سرعسي جسیمین هی ۰۰-۰۰ )1 كانت النسبن بين کنات هما 
- ویصاحب حرکتیهما نفس الطول الموجي. 
1 9 1 4 


31( إذا كان لدينا الکنرون وبروتون يتحركان بسرعت واحدة وكانت كتلت 
البروتون أصكبر من کنلن الإلكدرون فإن ........ 
أ) طول الموج المصاحبة للالکترون اقصر ب) طول الموجتان متساوى 
ج) طول الموج المصاحبم للبروتون اقصر د) ليس مما سبق 
32( الجسیم الذي ليست له کتلن سكون ولا تنعدم طافته وكميث تحركه 

ليجب أن یحرط .......... 

أ) بسرعت أقل من سرعم الضوء في الفراغ 

ب) بسرعن تساوي سرعت الضوء فى الفراخ. 

ج) بسرعن أكبر من سرعم الضوء في الفراغ 

د) تمیل لما لا تهاین 


ب ۱163 
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۹ 27 عي ۲۱/5 10° ره 
33( شعاع الكترونى منتظم يتحرك فنا en‏ ون جود (ii‏ 
تیار كهربياً A‏ “0 1.6 لذ لك فان عدد الالحكدردا ۱ one‏ 
من الحرمي ھە 


10°° 13 
0" ج)‎ 10 wo 


12 
110 ۲ 


34( فى الشكل المقابل علاقت بين طوز 
موجن دی براولی ومقلوب)سرعي جسم 


12x107” 0‏ ب) 67x10"‏ 
ج) 1072 » 1.5 د)لیس مما سبق 





1 77% 


TET 
عدد المونونات التي‎ 600 nm نبض لیزرین قدرتها ۷۷ 10 وطول موجنها‎ 5 
. تقریبا ۰۰۰-۰ و تون‎ gglwyfemtosecond(10™ 5) تحملها هذه النبضي خلال‎ 
3x10” و)‎ 3x10" ج)‎ 310 ( 3x10 (i 


36( يهبىء ميكروسكوب الکترونی لنحص فيروس طوله ۸ 2200 وڪان 
فرق الجهد بين الأنود والکاشود فى الجهاز 40950 فولت »ونردد الموجه 
المصاحبت لاألکترونات 12 10× 4.8 وبڈ لڪ يمكن dy‏ الفیروس. 

صح خطأ البيانات ناقصي 
1 0 0 + 


e 
تحرڪ فونون‎ pation! بغرض أن إلكترون يمتلك ڪمي٬ تحرك مساوین‎ (37 
. تكون طافم الموتون ....... طاقن الالكترون‎ 
أ) ابر من ب) اقل من ج) تساوي‎ 
ee ae 
. الموج تصف السلوك ........ للموتونات‎ (38 


73164 كم‎ 
5 اسآ«‎ TT TE 
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esp ne نم ات‎ et (3g 
الصو ۱ مین‎ res 
نت — +) قدرة الموتور‎ (۱ 
مقلوب الطول المو‎ )* ; = 
جي‎ eT eT a ea 
سے‎ i “دون بعد التصادم‎ cern (ag 
س ينی‎ te ڪومتون‎ 


إ) أكبر من واحد) 
( با( مساویا تلو ای 


جن كتلة الفوتون الساقط إلى كتلر 







ب) اقل من الواحد 





(لکترون lille‏ حرطته ع 


٠٠..يواسي‎ 

2h nes 
2 a (3) 2mhE (@) سر‎ ( ian (i) 
تست تس و ج ا‎ 
3 الشكل المقابل يوضح العلافن بين‎ (43 


الطول الموجى (A)‏ لحزمي صوئين ومقلوب 
میا التتعرمف )= للخوتونات فى هذه , 
الحزمت» فان ميل الخط المستقيم بساوی م 
أ) سرع الضوء ب) ثابت بلانك 
ج) alias‏ النوتون د) طاقن الضوء 


که 2.165 


Scanned with CamScanner 


4 النسبت بين کمین تحرڪ الخوتون وکتلته تساوی coe,‏ 


Gedy ت‎ 
۷0۵ Sip الضوء‎ we ypu (| 






45( كتلت الفوتون المتحرک تساوی -..-- 






(i‏ 3 ب) hu/C‏ ج( hu/C’‏ د( ب 
nan, = C‏ تست عي 
rare‏ ۳ ۱ مساويي eee‏ 
46( بوم كريد (/) میرتز تکون کتلته فى Vile‏ لسكون 
حيث ۲ خابت بلانک ‏ © سرعة الضوء ٠‏ 
pasa (I‏ ب) hu/C? a hu/C‏ د) U‏ 





سيج بج ly OS‏ بالميكروسكوب الالكترن ا 
تسب بين أبعاد المیروا 2 

ب نو - امت الالكترونات المستخد مخ ........ | 
طول الموجت المصاحبت لحزمن ال لکرو | 

0 تساوي واحد ب) أقل من واحد 

ج) أكبرمن واحد د) يميا 





48( التسبت بين طاقة الضوتون إلى س Guay‏ الضوء فى الهواء هى ...... الطوقون . 
أ) كمين تحرڪ ب) liga‏ 
ج) تردد د) ليس مما سبق 





49( طول موجت دی براولی لالکترون تم تعجیله من وضع السکون تحت فرق 
جهد قدره ۷ 400 شو ..... 
0.1653A 60‏ ب) O.5125A‏ ج) ۸ 0.6135 اسه 





50( تظهر مناطق حلقيت على اللوح الفوتوغرافى إذا مرشعاع إلكترونى خلال 


فتحي صغيرة فى غشاء معدنى رقيق بسبب ........ الشعاع الإلكترونى ۰ 
) حیود ب) نغاذ ج) إنعكاس د) انار 
که 166 a.‏ 
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ڪل البياني یوضح العلاقن بين طول 
رید المستخده فى تعجیل الجسیمین 
بجنت من الشکل يتضح أن.... 

) تل الجسيم ۸ هی الأقل 

ي) مكتلت الجسيم ۸ هی الأكبر. 

) ڪلت الجسيمين متساوي 

( الجسيمين لا يحملان کنلی سكون. 


— برولي وجذر مقلوب)فرن 
A‏ :8 8 علما بأنهما بحملا نت 








ب علاقج اينشتين تتعامل مع قانون ........ 
) بقاء الكتلي فقط 

ب) بقاء الطاقن فقط 

ج) elas‏ الکتلن والطاقَن معأ 





55( کتلن الطوتون الساکن ......- 





( = 0 - ج( a 0 (5 hu‏ 
(F‏ المجهر ال٩! i‏ یهتما فى عمله على الطبیع/ Senna‏ 


١‏ وا 
|( الموجييّ للضوء ب) الموحين SI‏ 
جد by‏ ات 
€( 1 لجسيميب للا كترونات د ) الجسیمی۸ لامو 


Scanned with CamScanner 
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في ,بانمُجار النووي ينطاق قدرهائل من الصا 


5( 2 شم ری 
: , ولا الكيميائيم إلى طاقن "ددجم إلى تحور 
ayy )‏ النوويف إلى ll‏ حراری. 


۱ مرو 5 
2510 فاذا زاد شرق الجهد بمقدار 
rues)‏ لحرکم الا لکترونات 
| تقل النصف 


الإلكترونات بفرق جهد 
75KV‏ فان طول میت دي بزو 


ب) نرید إلى ربعم أمثال 
ج) تقل الریع 
د) تريد الضعف 


[6) إذا كانت طاقن أحد الموتونات Lev‏ فان طول موجته تساوي ....... 





۱ 135 nm (| 

علماً بان 
ب) h=6.625 5 500 nm‏ 
ج) C= 1100 nm‏ 
nm )۵‏ 1242 





EE 
لالس ل‎ ل١‎ 
س‎ 
سس سست‎ 
ل لل سس"‎ 


62( أي من الظواهر الآتييّ تحدد سلوك الالکترون کموچن ........... 
4 إشعاع الجسم الأسود 
ب) التأثیر الکهروضوني 
ج) الحیود 
د) جمیع ما سبق 
مه 8.169 
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ع الانتقال من مستو ۲ 
0 نذا ڪان إل J‏ مں ی الطافن n=3‏ الی المستوی ۱ 
n= a ۰ ۰ “e. 5‏ 5 
بهي روجين ينح عله طيف اشع فوق ait‏ لبنض ين ون سا امش درو 


dic‏ مليف الاشهاع الحراري هو الانتقال الذي ينتج 


2 ( 2 
10 > ب ) 2 جه 3 )2+ سب 





Yes, 0‏ المقابل یوضع بعض مستویات 


براقت لذرة الهیدروچین فتکون النسيت 2 

n= ts, 
/ 1 UV = ظ ب‎ 4 

5 106 x 


= ۳ > جخ 2 * جه 
3( طبقا لنظريي بور لطیف ذرة الهیدروچین يدور ال لکترون في مستوی الطاقت n‏ 
h 1 9 9 1 ۳‏ 
بحیت كانت کمیہ حركنه في هذا المدار تکافی — فیکون رقم المدار 1 


)1 ب) 2 ج) 3 د )4 
ض ب ا 
4( ينبعت من الذرة فوتون عت ....... 


) إنتقالها من مستوى طاق أعلى isl SY‏ ب) عند تأینها 


ج) عند صعودها من مستوى طاقن أدنى لآخرأعلی 9( جميعماسبق 





ریت ا 


) مستمر ب) انبعاث خطى ج) امتصاص خطی د) ليس مماسبق 


كم ۱9171 
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ها ايها ۱ 

أ) فوت البنمٌسجیی ب) تحت الحمراء 
ما سبق 

ج) أشعت (lle‏ د) جميع ما سبق 


eee seen n‏ قفنت 
و سس سييست سے 






ببس 
ام 






ee‏ ع سج 


من إنتقال ذرا 


ی 


9( الناتج ت مثارة منمسنوی أعلى إلى مستوی أدنى هو طيف 
الطب 


۰4۰ 


) امتصاص ب) Clad‏ ج) مسنمر د) لیس ما سبق 


10 ستل ص 


10( الطيف الناتج عن تسخين معدن لدرجة البياض هو 990 


أ) طیف مستمر ب) طیف خطي 





۲ إمتصاص ب pn‏ د) غیرمجلا 


کنر 2 17 ۲9 
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pe: 0 ty‏ "۳ تا من در الهیدرو sue?‏ ابر 
neq ۱‏ 5 ۳۳ ۳ 23ج بر 
۱ .._ 3( وی 
0 ب ذرة ت saa‏ جين مستوی الطاقت | الذي سا 
رو من العلاقة چ = 2 هو المستوی رقو تس 
) 1 3 ۱ تسن : د) 2 


Py ۱ ۳ |‏ لیمان تنتع ه O gare‏ س 
رخارجی 7 لذرة الهیدروچین إلى المدا 0202020202000 © حك المدارات 
Sh )|‏ افا ) الثاني د) الأول 


1( فى الشکل المقابل: 
ہیں المدارات فى ذرة الهیدروچین الذى نصف قطره ....... 





32 
— (y = (| 
2 
وت‎ 37 (€ 








16( الشكل يبين عدة OD Lewy‏ لالكترون فى ذرة 
الهید روجین بين مسدويات طاقن مختلمی . 
( أ) الخط الطيطى الذى له اکبر طول 
4چی 94 ....... 
D(a C(e Bt A‏ 
(ب) خط طيفى ينع فى منطقن تحت 
العمراء هو الانتقال ..... 
Cie DÛ Bf‏ هم ۸ 





كع 3.173 
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ظ 14( 


وود و 5ه + 


رج( خط طيفى يقع فى الصوء المرفی هو الانتقال 


Ba ب) © چا‎ 2 (i 





17( يقع الطیف لمجموعة باشن فى Waa‏ سس 
(ws‏ الأشعت تحت الحمراء 
و) الأشعة السینیم 


ج) الضوء lx‏ 


18( مجموعت الطیث الخطی لذرة لهیدروجین التى تقع فی NEE‏ 


6 الأشعت فوق البنسجیی 


المنظور هی مجموهم ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ یب 
أ) فوند ب) لیمان ج) بالمر 


19( في ذرة الهيدروجين 90 الطاقفي الذي طول موجت الالکنرون فيه تسب 


)2( من العلاق ۲ = ۸ هو المستوى رقم ٠.٠...‏ 
4 5 ب) 2 ج) 3 د) 1 





20( فى طيف ذرة الهيدروجين يكون الخط الطيطى فى متسلسلة بالمر الذى 


له آکبر طول موجى هو الناتج عن إنتقال الإلكترون بين المسنویین snna‏ 
0 من 0-7 إلى 0-2 ب) من 7-3 إلى 0-1 
¢( من 5-2 إلى 0-1 د) لیس مماسبق 


21( عندما يتواجد الالکترون مستقراً فى مستوی طاقي AULD‏ ....... 
(I‏ یمن أن يكتسب طاقن ويظل فى هذا المستوى 
ب) یفقد طاقت ویظل فى هذا المستوى 
ج) Y‏ يفقد أو يكتسب طاق وهو فى هذا المستوى 


كم 72174 
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الالكترون حول النواة a.‏ 


البيدروجين يدور 
28( فى لموذج بور لذرة 4 pap ed 15 x0"‏ 
0 


مم x10!‏ 5 وزمنه الدورى ؟ 
حن الإلدكترون تساوى © X10‏ 1.6 . 


Zero (3 16۷10 A ج(‎ 


داذری لصف قطره ۱۲ 
التيار الناتج تساوی ..... Lele‏ بان شحنی 
0 ۸ 0۷۵ ب( ۸ 0:17 


۰ تصش قعطره من الوده و رک 
Aiba) ١ ۱‏ الذي يسبب لعلاقن re‏ 
29( هی ذرة الهیدروچین مستوی ! 


(a 0 (t‏ ا 





الأحمر هي متسلسله بالمر Lele‏ بان؛ (e.v)Ên n2‏ 


30( الطول (ye pall‏ لاحسو ء 
ons‏ ب) 6576انجستروه ج) 6580 آنچستروم 


1( 8560 انجستروم 





31( هي ذرة الهیدروچین مستوی الطاقن الدي a‏ ۱ 


32( هی الشکل المقابل؛ 
طول موجن دی براولى للإلكترون فى هذا 
المدار تساوی ....... حيث d‏ قطر المدارء 

40 0 
x (+ x ( 
0 110 

6 7 & مر 





سس سس 
33( اي الانتقالات التاليت في ذرة الهبدروجین یبعث الموتون الأعلي في النردد 


|) من 1 = ٩‏ إلى 22 ۱ ب) من 6 = ۱" إلى 2= ۱ 
ج) من 2 = ۱ إلى 7= ۱ د )من 2 = إلى 1= ۱ 
كم 176 a.‏ 
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۱ 5 مشارة تمتلک الکترون وحیی 


۱ y v 
×" ياطوال الموجین المدونن علي الشكل انام‎ 
ْ مودة هذا الالکترون كما بالشعا‎ 
g 6080 ۰.۰. ۰ الطول الموجي المجهول ×يساوي.‎ 


150nm (a 120nm (e 200۳ ب)‎ 0 1 





م الشكل المقابل يمثل عدة انتقالات 


زلا لكتروناتبين مسنویات الطافي فى ذرة nad‏ 
پیدروجین - ای منها ينتج dic‏ ۱ - 
فوتون يظهر فى منطقت الاشعن فوق 5 تفن 
البنفسجيي ٩‏ 5 


a (i‏ ب) 6 b (E‏ د) ليس مما سبق 





۱ 5 الشكل المجاور لبعض مستویات طاقن ذرة ‏ 


Ê 
تمئلک الحنرون حر 6 اي الاخنیارات ۷ ا‎ 
-38 eV التالييّ لطاقت فوتون یستحیل أن ینبعث‎ 
“85 eV 8 من هذه الذرة‎ 
420۷ ب)‎ 17۷ ) 
-340 eV ground state 2556۷ (a 640۷ 6 


rogers (‏ الطیف الخطی لذرة الهیدروجین التی تقع فى المنطفة الموق 


) بالمر ب) فوند . ج) ليمان SG‏ 










3 الا كان عدد مستویات ات الطاق الممكنن لحرڪة و ۱ 0 
ظ ستویات ويمڪن للإلكترون أن ينتقل بين أى 
“ستويات فان مده خطوط الطيف التى يمكن أن تذبعت هى 
( 3 ب) 8 ج) 6 د) جميمهم 
عم ۱9177 
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" ا حرارة المنيلي الساخنن لين ا ‌ِ 
oS‏ 
35 العلاقثن بين شدة أشعيّ ۷ ae‏ 
يلول الموجى لذ فان الطول الموجى 
يزى ينتج عند تطبیق فرق جهد كبير 
جل | هو مد" : 
Ai (i‏ ب) ۸2 ۳ 3 7 
ج( 9 د( Ay, Az‏ 
سے 
43( نوبت کولدج تعمل على شرق جهد 5۷ ویمر بها تیار 3.2۳1۸ فان عدد 
الالکنترونات التي تصطدم بالهدف کل تانيي ....... 
5x10" (|‏ ب) 210:5 ج) 4×10 د) 3x10°‏ 
4( يمكن حساب الطول الموجی للطیف الممیز لأشعن )امن العلاقن ........ 








E=— (‏ ب( م ع ج( = E=hA (a‏ 
*) تتمیز rat‏ السینین بکل ما یلی ما عدا ....... 

) لها سرعم الضوء ب) طولها الموجی كبير 

)٤‏ تحيد فى البللورات د) لها طاقن عالیم 


@ Talta_ Secqndary_.Alwm 
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46( یعتمد اقصر طول موجی للطیف المتصل للأشعم a.‏ : 20 
۱) نوع مادة الهدف ب و 
ج) فرق الجهد بين الآنود والکانود د) درجت حرارة مادة الهدف 
47( زيادة فرق الجهد المستخدم بين AL cian‏ والهدف هى انبوبي کولد ج يعمل على... 
1( زيادة الطول الموجی لأشعن × ب) زيادة شدة آشعن × 
X‏ د) نقص تردد أشعي × 


ج) نقص طاقن آشعم 


8 احدی الخواص التالین لا تنطبق على الأشعة السینیی 
1( لاترى بالمین المجرده 
ب) موجات كهرومغناطيسيت ذات طاق عالیی 
ج( اطوالها rum gall‏ کبيرة إذا ما قورنت بالصوء 
د) تستشدم لدراست الترکیب البللورى للمواد 
49( اصبر تردد يمكن الحصول عليه من آنبوبت ڪولد ج تعمل على فرق جهد 
(علماً بأن > ر 1024 6.625 < ۳ 10۳*61 (C = 1.6 x‏ 


ل سس 


KV‏ 30 يساوي دده 
x 10" Hz (i‏ 2.083 ب) x 10" Hz.‏ 7.245 
ج( x ۱0 Hz‏ 3.18 د) x 10° Hz‏ 1.242 


0 


— “=3 0,5 Key 

50( من الشکل المقابل: 5 
أكبر تردد mS‏ اڪس > 

> 10 1 4 

ناتجت من الکترون طاقن 


حرکته 75000 إلڪترون Kev‏ 20 - 21 0 20 
فولت عند اه ike,‏ امه Molybdenum Sales‏ 
الهدف وكان فرق الجهد المستخدم 500 فولت يكون اقل طول موجی 





لاشعاع سینی لين BIG‏ عن الکترون 0 
1( 5000 انجسنتروم پ) 7000 pts tum‏ 
ج) 6000 انجستروم د) لیس مما سبق 

۲9 0 


Scanned with ۲ 


, كان شرف الجهد بين ١‏ 
رو) إذا 0 ۷ 13255 فان | ai‏ ای و ود 
ا هو ن اعلی تردد لهده الأشعت المتو لدة بواسطي هذى 
يانبوب علما بأن + 
يحنت الالکترون 0۳ 1.6 =کولوم هو ........ 
م 3.201x10" Hz (o 3.20110" Hy‏ 


رى دراست الترکیب البللوری للمواد باستخدام الاشی- السينيت تعتمد ملع 


3201.2x10 Hz (€ 


eee, 


0 عدم تأخثرها بالمجال الکهربی ب) قدرتها على الإنعكاس 
چ( قابلینها للحيود 3( جميع ما سبق 





53( آنبوبن کولدح تعمل على فرق جهد KV‏ 5 ويمر بها تیار MA‏ 3.2 فان 
عدد الالكترونات النی تصطدم بالهدف كل خانین هو ...... علماً بان شحنت 

الالکترون تساوی © 10 1.6. 

4x10" (a 1x10” (¢ 5x10° ب)‎ 2 x10 ) 








الطول الموجى تلاشعاع الممیز ........ 





) یزداد ب) يقل ج) لا يتغير د) لیس هما سبق 
۲ من خصاتص آشعت × أنه oe‏ 
)ته 

ستطيع المرور عبر شريحت RAB‏ من الألومنيوم. 
ay ١‏ بواسطي المجالات المغناطيسييى. 
1 بسرعم أقل من سرمت الآشعت فوق البنسجيم 

#ميع ما سبق 

کم 5.181 
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)هماع iy,‏ 53 يشابه شعاع الضوء العادی فى ..... 
۱ ترابط فوتوناده ب) Ac jae‏ لقانون الترییم 


sl 
تدرج اللون د) طبیعی انتشاوم‎ 3 
الليزد التي تمكنه من تعقب الطائرات المعاديز‎ A من خصائص‎ ) 
توازي الحزمی ب) النقاء الطيضى‎ (i 


©“ ک ۰۸٩۰٩۰٩۰۰‏ —— 
3( تتبع أشعت اللیزر قاتون التربیع العکسی فى الضوء لأنها ..... 


|( ذات طول موجی واحد ب) مترابطر 
ج) تعانی إنمراج د) ذات طيف نمی 





——— 


4( سبب إستخدام اللیزر فى التصوير الهولوجرافی أنه یتمتع بخاصین ..... 


) الترابط ب) الشدة ج) النقاء الطیمُی د) التوازي 








5( إذا زادت المسافت التی یقطعها شعاع لیزر إلى الضعف فان شدة الإشعاع ...... 


) تقل الی اتف ب) تقل إلى الريع 
) تبقی ذابتن د) تزداد للضعف 
2 دزنا......... الصضقط 
vase’‏ لیزر الي ee ya‏ حو الضغط داخلها 
ley val‏ 
تارب 


عير ۱9۹183 
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7( النقاء الطیضی a‏ اللیزر يعنى أن فوتوناتها E:‏ 
ج) ترددها واحد تقریبا د) موحدة الاتجاه 


8 الجدول المقابل يوضح الطول 
الموجي والقدرة الضونين لشعاعين 
من اللیزر احدهما احمر اللون 
و۷ خر آخضر اللون ويناءاً عليه يحكون.... 

(۱) عدد فوتونات الشعاع الأحمر هو الاکبر. 
(ب) عدد فوتونات الشعاع الأخضرهو الأكثر. 
(ج) للشعاعين نفس عدد الموتونات. 
(د) یصعب تحدید إجابي 





9( يستخدم شماع اللیزر کمصدر للطاقي فى ليزر ........ 


1( الأرجون المتأين - ب) محلول الكلوروفيل 

ج) الياقوت الأحمر د) الهيليوم والنيون 
10( الهولوجرافى یعتبر تصویر enone‏ 

4 أحادي البعد ب) ثنائي البعد 

ج) عديد الأبعاد د ) لیس مما سبق 


1) يستخدم اللیزر فی طب العيون AY‏ يتميز ب ...... 
أ) الشدة ب) النقاء الطيضي 
ج) آشمن متوازيي د) الإنضراج الزاوی 


كه 7.184 
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Vile‏ ن وصول الشعاع اللیزر الی القمرتعني انه ی 
ده ب) النردد (E‏ _- + 





et aan 
بين عدد ذرات النیون إلى عدد ذرات الهيليوم في جهاز اللیزر کنسبت‎ Sane 


ine,‏ ع و ون 
10 7 1 





الانبعاث التلقاشي. 





ites. ۱‏ البیانات ناقصي 
|( ( ) 2 
١‏ روت زر en He. Ne‏ 

r |‏ د) طيف عديد الألوان 
۱ 

۱185 | 
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التصود: 5514 الابعاد من ابتكار العالر 


r 





19( الاشهت الشی أظهرت شرق المسپر فى 


وج 


)فين ب) بلانک ج) جابوو OG‏ 






۱ قن %.( ويك tell bh‏ ميمه 
19( يصدر الانبعاث المستحث فى لیزر (الهيايو* = ‘ama‏ 
| ) الهیلیوم فقط ب) النیون 
*. أي منهما 
ج) كلا من الهیلیوم والنیون د) لیس من اي 
abe ۱‏ کون 1 ۱ الفاژ داخل الاذبوبي الزجاجين 


20( فى جهاز لیزر (الهيليوم- 
المنتجت اللیزر ........ 0.6 تور 


) أكبرمنت ‏ ب) آصفرمن ج) تساوي 


1 
21( اختلاف الطور لآشعت الضوء يساوى ,ر x‏ شرق المسير 
خطأ البیانات ناقصم 


هساح 
( 
a‏ ) ) ) 
22( من خصائص ait‏ اللیزر مسب 


أ) تدرج اللون أثناء الانتشار 

ب) تناقص الطول الموجی أثناء الانتشار 

ج) زيادة نصف قطر دائرة الضوء أثناء الانتشار 
د) توازي الحزمت أثناء الانتشار 


سک“ 


23) في ليزر (الهيليوم - نيون) تكون طاق فوتون الليزر المنبعثت من ذرة النيون 


..... طاقن المّوتون الذى أثار ذرة النیون عند اصطد امها بذرة هليوم مثارة ٠‏ 


OR €‏ رم با Ped‏ ج) أكبرمن 
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عدد الموتونات الساقطت 
y‏ پد 
0 .سار ار ga‏ يقطلعه نت الانتشار 
5 
“i‏ خطأ 





0 ۷۳ المي نتكوين . صورة مشطرة فى فى اتصویر هب شی ار 


ania,‏ الاشعة المقادرة للجسم اثناء تصویرم 
من a‏ البيانات ناقصن 
0 ( 6 ) ( 
Guy‏ عملي ممسسسسسه 

|اثارة ذرات النيون ب) الانبعاث المستحث 
لاسکان المعڪوس د) الخروج 


سس 
#)صدران ضوئیان أحمران کل منهم ینبعث من ذقب صفير في تجویف مفاق 
. تعرف على کل منهما من خلال تغیر محيط بقعت الضوء على الحائل بزيادة نفس 
| فيم المسافن لكل منهما. 
ites. |‏ البیانات ناقصم 
Ty ©) 8‏ 

~~ sa المستضر قدرفترة العمر للمستوى شبه‎ OM رة العمرلمستوى‎ ٠ 













100 
ب) 10000 ج) 100 9 
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ہن وفع درجن حرارة شبه موصل من النوع aja n-type‏ 
) پزداد مدد الالکنرونات ویقل عدد الفجوات 

ب) پزداد ate‏ المجوات ویقل عدد ال لکترونات 

5 يظل مدد الا لکنرونات والمُجوات ثایت 

)3( یز رواد عدد المجوات والإلكترونات بالتساوي 





0 ) امل ل التوصيل الکهريي ل س الموصل النقى ما عند د الست 0 
|( تراد ب) تقل 
ج( Arians‏ ۵( نظل كما هي 





0 حاملات الشحنت السائدة الیللورة القوجبن هی . ۹۹ 
|( الالکترونات = ب) الفجوات ج) الالکترونات والشجوات معأ 





) العنصر الذی لا یعطی شبه موصل من النوع الموجب عندما يطعم به بللورة 


الجرمانیوم أو السیلیکون هو ...... 


+3 
د) الم‎ Ni‘ 3 sb? ب‎ n 0 







) الدايود الموضح بالرسم يعتبر بمثابم ......-- 
() مفتاح مغلق (ب) مفتاح مفتوح تلو 


(C)‏ عازل للتیار (د) ([» ب) معا. 


و ۱9189 
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6) في الدائرة الكهرييت الموضحر إذا كان 


7 70 
الدايودان مثاليين وشدة التيار الدكهربي 
المار بالداثرة 1۸ فإن Batt‏ مر 60 قلا 
الكهربيتّ للمصدر VB‏ تساوي سر مه سا oo bee‏ دق Pas‏ 
D2‏ 01 
(i)‏ 5۷ (ب) 7۷ 





7 التوصيلييّ الكهربيت لأشباه الموصلات النقیم عند درجم صضر كلضن 


تکون ...... 
0 كبيرة ب) صغيرة 
ج) منعدمت د) جمیعهم خطأ 





ی 


و جوم nals opel ea‏ بلورة شب الموصل انق 





ڊحنصر sss‏ 
أ) الانتیمون ب) الحكربون 
ج) المُوسمُور د) جمیعهم خطأ 






ذرات الأنتيمون إلى بللورة السيلكون النقی تعمل على 555 





9( عند اضافم 





أ) نقص تركيز المُجوات ب) زيادة تركيز الا لکنترونات الحرة 
ج) زيادة تركيز المجوات 3( نقص تركيز الالكترونات | pom)‏ 5 
0عند تطعیم الجرمانیوم یعطی بلورة من النوع ...... 


(i‏ الموجب ب) السالب ج) المتعادل د) جميع ما سبق 





11( فى حالي وجودذرات مستقبلن فى شبه الموصل یحکون ...... 
1( ترحیز N<‏ تركيز م ب) تركيز ۲ - ترکیز م 

ج) تركيز P<‏ تركيز ۲۱ د) الا علاقيّ بين الترحیزین 
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12( في البللورة "موجبت تکون نسبن تركو 
الهرة عند درجي حرارة “inne‏ 


ae” 5 _ أكبرمن‎ 0 


Ci gout‏ إلى تركيز الإلكترونات 





الموجبا « | 
۱( الأنتيمون ب( البورون 





Su (14‏ التوصيلية الکو ری ”سے 
أ) تضاف لها شوائب رباعييّ التكافوٌ me‏ 
ج) تضاف لها شوائب وده التكافؤ 


ب) تسخين البللورة 


0 





15( فى بلورة السيليكون من النوم ع أي العبارات اا مس 
أ) حاملات الشحنيّ السائدة هی الإلكترونات والشانبن ثلاكيي التكاهؤ 
ب) حاملات الشحني غير السائدة هی الإلكترونات والشائبن خماسین التكافؤ 
ج) حاملات الشحتت غير الساندة هی النجوات والشائبن خماسین التکافة 
د) حاملات الشحنت السائدة هی المجوات والشائبن خلاخيت التكافؤ 





16( فى بللورة ۵ شبه الموصل النقيت یزداد فرق الجهد الكهربي بين طرفيها في 
الدائرة المغلق عند درچات الحرارة المنخْضن جدا. 
صح خطأ البیانات ناقصن 
) ( 0 9+( 





17( جمیع مايلي من استخدامات الوصلت الثنائیت ما هدا ` 
|( تعمل حمضاح. 
ب) يستخد م الوصليّ في النباثط المتخصصي. 
ج) تستخدم الوصلة PUAN‏ في تكبير التیار المتردد. 
د) تستخدم Fluo gt!‏ فى تكوين الترانزستور. 
کم ۰191 
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sissy, -‏ فان معدل مرور ا رونا“ 
8) عند رفع درجت حرارة أشباه الموصلات النقيي فإن لالڪترو 


الدائرة المغلضي 0 
عبرها فى الد ادر ۱ بت 
1( يقل ب) يزداد ج) ینعده دا 

تواه الخارجی ثلائم 

19( عند تطعيم الجرمانیوم بعنصر يدود فی مستواه الخارجی دادن 
الکترونات تعطي بلورة من التوع .- ۱ 

محد 

) الموچب ب) المتعادل ج) السالب) د) غير محدد 


ee‏ سس سس سس 


mal) Wie ait} 7‏ 
0) مقلوب معامل التوصيل الكهربي لشبه الموصل GAN‏ لصفر 


ڪلف ( يه oe‏ 
أ) يزداد ب) يقل ج) ينعدم 5 هیر 


21( للحصول على بللورة من النوع (p-type)‏ ثطعم بلورة شبه الموصل النقی 
MOLES‏ هه 
) الزرنیخ ب) الطربون ج) المسفور ‏ د) برد 





2 ) يعتبر ملف الحث من التبائط س.. 


أ) البسيطين ب) المعفده (E‏ المتخصصت د ) الأولیم 





23( عندما تتزن بللورة شبه موصل حراريا يكون ....... 

أ) يكون عدد الروابط المكسورة فى sill‏ أكبرمن عدد الروابط الملتئمت فى الثاني 
ب) يكون عدد الروابط المتلئمیّ فى الثاني أكبرمن عدد الروابط المكسورة فى الثانین 
ج) تكون الطاقة التى تفقدها البللورة خلال وحدة الزمن تساوى الطاقت التى 


تڪتسبها فى نس الزمن 
د ) نبریدها یفترب من صفر كلمن 


2 192 وہ 
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24( تخد ۸ ده . ڪمجسات يمڪ 
WUE 2“‏ قاس شدة انضوم او درم ِ 


الحرارة أو الضغط وغیرها . 
(j‏ الموصلات ب) أشباه الموصللات 
ج( العازلات د) اللافلزات 





25( المصیاحان 8 , ۸ مد Ge‏ ماوت صقل ملهما تساوی 0 0کم توسیایی مرح 
وصدت ثنائيث فرق جهدها الأمامى 0.7V‏ = ولاومصدر فرق الجهد بين طرفيه 
ی oo‏ ۷ 6 فان شدة إصاءة المصباحين 8,۸ تکون أكبر فى الدائرة......... 





بو تم توصیل وساتین هنائیتین D2)‏ , )من 
السلیکون والجرمانیوم ومقاومتین (Ri , R2)‏ 
بمصدر تیار مستمر ۷ 4 كما فى الداد 
المقابلمٌ فإذا كانت شدة التیار فى الداشرة 





(Di) فان قيمت مقاومة الوصلة‎ 10 mA 


بالأوم تساوی .-...- 





0 صقر چ( 00 0 د) 400 





27( — الكهريائية 
توصیلاً آمامیا. 


۹ Prairie 


(1۱ 
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teen 


28( من الشکل التالی؛ تکون 


PIN 
۱ ۱ ۱ )3( ۱ (4) ۱ 
ب تسس‎ (i 


29( فى الداثرة الموضحت؛ 
4 تکون قراءة الامیتر ..... 
أ) 0.25 أمبير ‏ ب) 0.3 امبیر 
ج) 0.4 آمبیر د) 0.5 أمبير 
4 واذا عكس اتجاه البطارين تكون 
قراءة الأميتر E PS‏ 


أمكبر مقاومی فى الداثرة 








6 3 
30( فى الشكل المقابل؛ 

اذا كانت قراءة الأميتر تساوی ۲۸ 20 تكون 

شدة الديار المار فى المقاومي الاوميض مقدرة 


2 3 
ب ا ج( 5 4 















4 ب) 8 
ج( 10 د) 20 





31( ريبطت وصلتان ثنائيتان من الجرمانيوم عد 
التوازى كما بالشکل» فإذا كانت قراءة 
الأميتر ۸ فى الدائرة MA‏ 3 فان ond‏ فرق 
الجهدبين طرفى Dy‏ تساوى Cl gals‏ ...... 
20 ب) 3 


@Talta Segenadary Alwm 
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| أخلق الماح ۷ . هاء A ١‏ 
زا أغلق NEURON‏ فإن المصباحين ane‏ ظ 


) (۸یضن -8 يطض) ب) (۸یطنی وین ۴ 
“AX‏ 2 یطمنان) د( (8-۸ يضين 


ن( 





33 فى الشكل المقابل Ù‏ 


تات gentle ne‏ عند (6) قير ی 
Gia‏ المصاح ....... كثافي الفیض عند 

(0) بعد غلق المضتاح . 

) آکبرمن ب) اقل‌من ج) تساوي 4 





Gy‏ من الشكل وبياناته شدة تیار مرف سس 
(i‏ 0 ب)amp‏ 1 
=@A\ =1V 0 amp(. 10° amp(¢‏ 


300 02 


35( يعد تطبیقا على النبائط الا لکترونيم المتخصصی. 
|) التحكم الکهروضوني ب) فتح وغلق الدواثر الکهر بین 
ج) تقویم النیار المنردد د) جمیع ما سبق 
ل س 
36( عند توصيل الوصلن الثنائيت في دائرة کهریین توصیلاً آمامياً يكون ...... 
أ) المجال الکهريي الداخلي للوصلن آکبر من المجال الکهريي للبطاریی 
ب) قيمي الجهد الکهربي الحاجز كبيرة نسبیا 
2( سمك المنطقی الما Plo‏ رقیق 
د) الطرف الموجب للبلورة یتصل بكاثود البطاریم 
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37( یمن تحديد نوع شبه الموصل غير النقي عن طریق معرظی نوع یبیل 
أ) التوصیل فى الدائرة الکهریین 
ب) حاملات الشحنی غير السائدة 
ج) شبه الموصل النقي 
د ) سمك المنطقة القاحلن 
38( فى الشكل المقابل: 


777 RR eee 
> 
5 IE o: الشكل الذي يعبر عن علاقم الجهد ر‎ 
3 > = س‎ (t) مع الزمن‎ (Vout) الخارج‎ 
Vout Vout V out Vout 
t =. Va t ۳۹ t 
(2) (ب) (ج)‎ ('( 


9)الوصلن الثنائيت تستخدم فى ....... التيار المنردد . 
(i‏ تقویم ب) تحبیر ج) تقويم وتکبیر د) تقویہ 


PST. 

40( )13 كان تركيز الالکترونات فى السیلیکون النقی cm?‏ 10 وكان 

تركيز الضجوات بعد التطعيم یساوی cm”‏ 10° يكون تركيز شوائب 
الموسمور المضاقش ......... 


12 ” -3 م‎ 
10 cm” د)‎ 1077 cm (e 10°? em ب(‎ 10 (i 


1 الحكميت الفيزيائيت التى يتعين بها تركيز الفجوات في بلورة شبه الموصل 


reeves الموجبا‎ 
۳ 0 + 
Tae C4 MN (t P-Ny ب)‎ 0 
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AES )4‏ من التشویش على الاشارة الکهربی ینضل استخدام کت رونیات 
النناظريي عن الا لکترونین الرقميت 
صح as‏ 
C )‏ ) ۱ 


البیانات ناقصی 
3( اماب هدد المناعلق Alena‏ هی ااترانزیستور الی مددها gh‏ انرو ودا 
|)- 1:2 ب) 1:1 211 د) 1:3 





4)المنطقة الاكبر سمكا فى الترانزیتورهی سس 
) الباعث ب) المجمع ح) القاعدة د)جميعهم متساوى 


دوروو > ااا 
45( يستخدم الترانزستور (NPN)‏ او سكسس 


) تقويم شدة التيار ب) تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر 

ج نتكبير تردد التيار د) تكبير قدرة أو جهد التيار المتردد 
46( لنكبير قدرة الاشارة الكهربيت فى نظام الكترونى نستخدم ...... 

أ) luo gl‏ الثنائين ب) ملف الحث 

ج) السرانزسنور د ) الاجهزة التناظريي 
47( بستخدمالترانزستور ذو الباعث المشترڪ e‏ 

) كمفتاح ب) لنقویم القدرة والجهد 

ج) لتقويم التيار د) جميع ما سبق 


ege ب ااا‎ T 
ولكي يقل سمک المنطقيّ (1) يجب أن‎ MPM فى الشكل المقابل وصلت‎ (48 





ینصل القطب الموجب للبطاريي . X Y‏ 
أ ) بالطرف )4( 
HHHH‏ 
ب) بالطرف (3) والمنطقی )2( ا 
ج) بالطرف (3) فد فد سر 
د ) بالطرفین (3) و )4( elas‏ 2 
بير 9.197 


Scanned with CamScanner 


49( )13 كانت ,0 لترانزستور = 0,99 هإن By‏ له = sevens‏ 
1۱ ب) 99 ¢( 0.49 (a‏ 90 





إذا علمت آن ,50 = ,زا ۰ = Labs Vin‏ 
لقوانين الترانزستور تکون قيمت (,۷) 0۱ 
1( 0.165 ب)5.99 
ج)56. | د( 8.25 


لل 
51( فى الدائرة الموضحن بالرسم 
وفی ضوء البيانات المسجلن عليها 
فاذا كانت:50-.,8 ,1.25۷ Vec=‏ 
يكون تيار القاعدة وتيار المجمع 
على الترتیب بالامبیر یمسا 
(2.5x10, 5x10°) (1‏ 
ب) (1.5x10™, 2x10°) (¢ (5x10™, 1.5x10°)‏ 


52( فى الداثرة الکهربین الآتيت: 
إذا نقصت قیم المقاومن ٩‏ فان مت Re‏ 
تيار القاعدق... 

(I‏ بزداد رم 
ب) يقل V2‏ 
ج) لا يتقير R‏ 






1.25۷ 











53( تعتبر الالكترونات الرقميسّ والجبر الثنائي أساساً علمياً تعمل ........ 


أ ) الثباثط المتخصصن ب) الترانزستور ڪمڪبر 
ج) الترانزستور كمفتاح د) البوابات المنطقین 
که 3.198 


Scanned with CamScanner 


8 فى الدائرة الموضحن پالرسه. وهى 
وء البيانات المسجلة هلیها هإذا 
انت 50 = 8۰ , ۷ 1.25 = »۷ 





55( هتر الضوضاء الگهرپين مشكلن هی (La‏ استخدام سس 





۱( الاجهزة الرقميي ب) الثہائط 
ج) الاجهزة التناظريي د) الوصلة الثنائین 
56( هي الشكل المشاپل المیل پساوی ...... Te (mA)‏ 
le (|‏ ب) :0 
1 
ج) ras Be‏ 
Ia (mA)‏ 00 
8ر A‏ 
57( الدائرة الگهربين المقابلی يعبر عنها 1 
بالبوابات المنطقيت كما هی الشکل C5‏ 
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gerger 
ير‎ 

















CECI OU BC Om‏ 77 سس 
MOO O OOO ODE ENTS‏ 2000 
ee OUI UG 0G IDO‏ 
Û71 0 70 010:0 0 1:0 4 O O‏ 
0 001 0 001 1 001 0 001 
û 1 1 0 TT ETS‏ 110 1 110 
TRAD ae Û 0 1 1 1 0 1 1 0‏ 1۰1۰۰ 0 
AON I, kore LO A‏ جود OE‏ 
û 1 1 1۰ 1 1 1 1 0‏ 1 1 1 3 1 ! .1 





0 عدد احتمالات الخرج الموجب للدائرة (AND)‏ لها طرفان للدخل منصل 


أحدهما بخرج داثرة (۲ ۷۱00).-..... 


أ) واحد ید اثنين vas an‏ د س 





ots پ) 8" چک‎ ey 


62( دائرة OR‏ دائرة ---.. 
أ) توافق ‏ ب) عاهکس ج) إخنيار د) لیس مما سبق 


كم 7.200 
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) هی النظام الثنائى الرقم رر 1 ) یدل على رقم ۳ 
أ) 35 ب) 101 









مات 


ns 


Dashed han (Rt‏ ها سس 
64( تعمل بوابی عمل مفتاحین متصلین على التوالی هى الداثرة الكهربيت . 


AND (i‏ ب) OR‏ ج) NOT‏ )د اليس ما تمیق 





min 
مط‎ 





ee 


5) العدد العشری GAN‏ يكافىء العدد الثنائى )10011011( هو ...... 











أ) 154 ب) 155 ¢( 129 9( 146 
6 عبرعن الداثرة الکهربین المقايلن ۳ 8 
بالبوابات المنطفيي . ۱ 
6 
A‏ 





67( عند طرف المرسل فان المحول التناظری الرقمی يحول العدد 19لی -.... 


) 10111 ب) 10011 ¢( 11100 د) 9+10 


201 ey 
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هو جه ۰ و 5 


: 1( يساوي 
68( العدد الثثائي ( 10101 ) مطروحاً مته uy (15) Mall‏ 
(i‏ )100( ي (111) ج) (101) 





69( ترانزستور نسبت تکبیره (100 (B=‏ ذإذا تغير تيار القاعدة من 100۶ إلى 


125۸ فان تیار المجمع يتغير من 5008 إلى ees‏ 









| علماً بأن فرق الجهد بين الباعث‎ 6.5mA ب)‎ 5.5mA (i 
والمجمع ثابت عند فیمہ‎ ۷ 3 
| ج( 7.5۳0۸ د) لیس مما سبق‎ 








ل ر 20۷ خلال زمن ۱0*۰ 
0 ترانزستور من النوع npn‏ یدخل باعثه '10إلكتروناً خلال زمن ۱0۰ 
ee 1 5‏ و وه 0 5 2 

وكانت نسبت الالكترونات المستهلكت في القاعدة 47 فيكون ثابت 














ssc eo النوزیع للترانزسنور‎ 
_ ا‎ ed 0.97 ب)‎ 0.98 (i 
E/ C في الترانزستور الموضح بالشکل )13 كان‎ 
تساوي‎ Rb Word تيار القاعدة 35۸ فان‎ 
R. 200KQ (ب)‎ 100KQ (i) 
400KQ (a) 300KQ )ج(‎ 


72( امامک شبكة من الدواثر المتطفيی 
استخدمت لفرض Game‏ طبقا لجدول 
التحقيق الموضح table truth‏ حدد foi‏ 






60 ۷۵ ب) ۱۷0۲ 
ج) 0 د) البیانات mas‏ 
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